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Vorbemerkung. 



Das Generalregister bcsteht aus einem Namen- und einem 
Sachregister. 

In das N a men register sind alio Aufsatze aufgenommen worden, 
bei denen der Verfasser genannt ist; aufterdem auch dicjenigen, 
wo sich der Name des Verfassers oder Konstrukteurs aus dem Texte 
entnehmen liefi Die ausfuhrlicheren Berichte liber VortrSge in 
Vereinen und Versammlungen sind unter dem Namen des Vor- 
tragenden aufgenommen worden. Wo es mCglich war, sind abge- 
kttrzte Unterschriften durch die vollen Namen ersetzt worden. Un- 
berUcksichtigt blieben die Patentschriften und Gebrauchsmuster, die 
Referate tiber die Fortschritte der Physik, die BQclierbesprechungen 
und die Borsenwochenberichte. Eine grOliere Zahl geschaftlicher 
Berichte von elektrotechnischen Firmen und Unternehmungen ist 
unter „Betriebsergebnisse und Geschaftsberichtc" im Sachregister 
aufgenommen worden. 

Im Sachregister erschcinen zunilchst die im Namenregister 
bereits aufgeftthrten Aufsatze unter geeigneten StichwOrtcrn noch- 
raals; bei diesen wird der Name des Autors genannt, so dal> 
man schon im Namenregister den vollen Titel nachsehen kann. 
AuCerdem erscheinen hicr die Aufsfttze, bei denen kein Vcrfjisser 
zu ermitteln war. Vicle Arbeiten erscheinen unter zwei und mchr 
StichwOrtern; z. B. ,,Normalien fttr die Priifung von Eisenblech" 
unter „Normalien" und unter „Eisenblech w . Jedes Stichwort ist 
in der Regel nur beim ersten Vorkommen ausgeschrieben, bei den 
Wiederholungen dnrch einen Strich ersetzt worden; mehrere zu- 
sammengehOrige Stichworte sind durch cbensoviele Striclie ersetzt; 
hierbei gilt aber in der Regel ein Eigenschaftswort mil einem Haupt- 
wort zusamraen als ein Stichwort, z. B. magnetische Eigenschaften. 
Die Namen der Orte, wo sich elektrische Anlagen, Bahnen, Elek- 
trizitatswerke befinden, oder die durch Fernsprcchlinien verbunden 
sind, usw. sind in den Zusammenstellungen unter Anlagen, elektrische 
Bahnen, Elektrizitatswerke u. a. enthalten. 
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Erklarung von Abkurzungen und Zeichen. 



A. E. G. - Allgemeiue ElektrizitatH-Gesellschaft. 

A.-G. = Aktien-Gesellscliaft. 

El.-A.-G. = Elektrizitats-Aktiengesellschaft, 

El.-W. = Eloktrizitatswerk. 

El. Mfg. C<>. — Electrical Manufacturing Company. 

H. & B. = Hartmann & Braun. 

Rdsch. = Rundschau. 

S. & H. = Siemens & Halske. 

s. d. = siehe dort. 

a. u. = sieho untor. 

E. V. = Elektrotcchnischer Verein. 

V. d. El. = Verband deutscher Elektrotechniker. 

V. St. A. = Vereinigt« Staaten von Amerika. 

0 = kurze Mitteilung bis zum Umfang von etwa einer Spalte. 

# = der Artikel enthalt Illustrationen oder Figuren. 

[ — die Mitteilung ist als „Brief an die Kedaktion" erschienen. 



Digitized by Google 
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A. 

Aalig u. Baumgartel, Hilfsinstru- 
ment fiir die elektrische Montage. 
1900, S 1088.°* 

Abakanowicz, Abdank, Kompen- 
sator fur die Wirkungen der Hyste- 
resis. 1893, S 566.* 

Abbott, H., Gesprachszeitmesser fiir 
den Betrieb auf Stadt-zu-Stadt-Lei- 
tungen. 1898, S 874.* 

Abbot, A. V., Amcrikanische Unter- 
grund-Femsprcch-Bausystcme. 1902, 
S 1021. 

Abegg, R., Farbenveriinderungen von 

Salzen durch Kathodenstrahlen. 

1897, S 566.® 
Abler, Haas u. Angerstein, Man- 

ganin. 1891, S 250. 
Abraham, H., siehe Chassagny. 
Abraraowitsch, Starkstromsiche- 

rung fiir Fernsprechleitungen von 

— . 1896, S 52.©* 
Abrath, Elektrische Behandlung von 

Geschwulsten. 1890, S 178.° 
Acker, siehe Kershaw. 
Adami, F., [Messung kleiner thermo- 

elektriseher Kraftc. 1900, S 427.® 
Adams, A. D., Die physikalischen 

Grenzen der elektrischen Kraftviber- 

tragung. 1902, S 1067. 
A der, Ein neuer Transmitter fiir 

grofle Entfernungen. 1890, S 572. e * 
— , Transatlantische Telephonie. 1894, 

S 588.® 

— , Kabelcmpfanger. 1897, S 116®, 
S 561 ®*; s". a. 1897, S 491. 

A der, s. a. Franke. 

Adt, Gebriidcr, Kleinmisolatoren u. 
Klemmrollcn. 1897, S 163.® 

Ahrens, Schutzvorrichtung fiir elek- 
trische StraBenb.-Wagen. 1896. S 384. 

Aichele, A., [Anlauf der einphasigen 
Wechselstrommot oren. 1898, S 220 ®, 
S 319.® 

— , TJber das Verbal ten parallel ge- 
schalteter Wechselstromniaschinen. 
1900, S 263.®* 
Gcm-ralregister ETZ. 



Akkuinulatorcnf abrik, A.-G., in 
Hag en, Akkumulatoren auf der 
Ausstellung in Frankfurt a. M. 1891, 
S 501* 

— , Die Wiener Probeversuchc mit 
durch Akkumulatoren betriebenen 
Trambahnwagen. 1895, S 35.® 

Albany Railway Co., Vorricbtung 
zum Ingangsetzen der Trainbahn- 
wagen bei Steigungen. 1890, S 652.® * 

Albert, A., Tasehenakkuinulatoren. 
1892, S 251.® 

Alberts, E., Eine moderne Maschi- 
nenfobrik. 1901, S 991. 

Alioth, Einphasige rotierende Um- 
former. 1898, S 861.® 

Alioth, s. a. Trylsky. 

AllgemeincElektrizitatsges di- 
sc haft in Berlin, Elektrische 
Bahnen nach dem System von Spra- 
gue. 1890, S 49. 

— , Elektrische Ilebezeuge, 1890, S 157. 

— , Strom- u. Spanmiiigsinesser. 1890, 
S 309* 

— , Neue Ipolige Masehinc (Mod. G). 

1890, S 370.* 
— , Elektrizitatswerke Reichenliall. 

1890, S 433.* 

— , Dampfinaschinen v. 36 PS. 1890, 
S 500* 

— , Gluhlampe. 1891, S231.® 
— , Drehstrommotoren. 1891, S 238.* 
— Elektromotor (Mod. S). 1891, 
S 327.0* 

— , Kohlenausschalter. 1891, S 1G6. £ * 
— , Die neue A. E. G.-Bogenlampe. 

1891, S 480.®* 

— , Ncuer Ausschalter. 1891, S 503.°* 
— , Elektr. Ventilatoren. 1891, S 580.^* 
— , Entwurf fiir eine elektrische 

Untergrundbahn in Berlin. 1891, 

S 631.® 

— , Elektr. Drehkran. 1892, S 122.* 
— , Elektrische Hausnummembeleuch- 

tung. 1892, S 395.* 
— , Elektrische Momentbeleuchtung f. 

Treppenhiiuser. 1892, S395.®* 
— , Elektrische Auf ziige. 1892, S676.®* 

• 1 
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Allgemeine Elektrizitatsgesellschaft in Berlin — Annett 



AllgeineineElektrizitatsgcsell- 
schaft in Berlin. Elektrische 
Wasserpumpen. 1893, S118.®* 

— , Signalapparat fur Zugabfahrtsmel- 
dungen. 1893, S 276.® 

— , Das neue Isolationsmaterial „Sla- 
bilit". 1893, S 278.® 

— , NebenschluBbogenlampc. 1893, 
S 431.®* 

— , Elektriseh betriebene Boote. 1891, 
S 293.® 

— , Elektriseh betriebene Kiiltema- 

schinen. 1895, S 372.©* 
--, Die elektrischen Kraft- u. Licht- 

anlagen in Kopenhagens Frcihafcn. 

1895, S573* 650. 

— , Elcktrizitiitswerk an der Ober- 

sprce. 1896, S 258. 
— , R6ntgenr6hren. 189G. S 349* 
— , Elektrische Strafienbahn Danzig. 

1896, S 793* 

— . Elektrische StraCenbahnen in Bil- 
bao. 1897, S 39.* 

— , Fassung fur unverwechselbare 
Glvihlampen. 1897, S 494.®* 

— , Elektrische Vollbahnlokomotive. 

1897, S 622*, 655. 

— , Lotkolben mit Lichtbogenheizung. 

1897, S 624.®* 

— , Stahldrahtarruierte Leitungsdrahte. 

1898, S 351 ® ; s. a. 1898, S 395. 

— , Rontgeneinrichtgen. 1898, S 679 * 
— , Selbsttatiger Umschalter fiir Re- 

klamebcleuchtung. 1898, S 761.®* 
— i Aluminiumdrahte als Ersatz fiir 

Kupferdrahte. 1899. S 738.® 
— , Selbsttatige Umkchr-AnlaGwider- 

stiinde fur Aufziige. 1900, S 260* 
— , Drehstrom-Maschine von 3000 KW 

auf dcr Pariser Weltausstellung. 

1900, S 386.* 

— , Sicherungs-Schalthebel zum An- 
lassen von Elektromotoren. 1900, 
S 423.®* 

— , Selbsttatige Umkehr-AnlaBwider- 

stande. 1900, S 608.®* 
— , Sehic-nenvcrbindungspriifer, 1900, 

S 980.©* 

— , Ein neuer Lampenstundenzahler., 

1901, S 67®*; s. a. 1901, S 184. 

— , StraCenbahnmotor, Modell AB 50. 
1901, S 278.* 

— , Neue Ncrnstlampe fiir mittlerc 
Lichtstilrken. 1901, S 400.®* 

— , Elektrischer Betrieb einer Cellu- 
lose- und Papierfabrik. 1901, S 654. 

— , Versuche mit drahtloser Telegra- 
phic zwischen Orten mit grotfen 
Hoheunterschietlcn. 1901, S 875. 



AllgemeineElektrizitatsgesell- 
schaft in Berlin, Elektrische 
Anlage fiir das Chemische Institut 
zu Poppelsdorf, Friedrich-Wilhelm- 
Universitat Bonn. 1901, S954.®* 
— , Einige funkentelegraphischo In- 

stallationen. 1902, S 88* 
— , s. a. Berliner, A. ; Benischke ; 
Benz; Bonninghofen ; v. Dolivo-Do- 
browolsky ; Gorz ; Kiihnel ; Lasche, 
O. ; Schirner; Silberstein, L. 
Allister, Mc, Messung der Phasen- 
verschiebung in Drehstromkreisen 
mittelst Wattmeters. 1902, S36®*; 
s. a. 1902, S 79. 
Alls op, F., Wasserdichte elektrische 

Glockc. 1894, S 716.®* 
Almeida und Silva, Elektrischer 

Feuermelder. 1892, S 396.® 
Ambrosius, F., Vereinfachtes Ein- 
schr.ursystem fur Doppelleitungsbe- 
trieb. 1899, S 138. 
American El. Light Associa- 
tion, Uber die mit Sicherhcit zu- 
liissige Stromstiirke in Dnihten fiir • 
hausliche elektrische Beleuchtung. 
1891, S 595.® 
American Institute of Electri- 
cal Engineers, die Akkuraula- 
torenfrage in Amerika. 1896, S 185. 
Ammon, siehe Canter. 
Andreas, E., Uber den spezifischen 
Grenzmagnetismus permanent. Stall 1- 
magnete. 1897, S 485, 497 * 
Andreoli, Bleichverfahren. 1890, 
S 690.®* 

Andrews, L., Riickstromausschalter. 

1897, S 681. 
— , Der Riickstromschaltcr und seine 

Anwendung. 1898, S 52 *, 314. 
— , Leuchtende Aluminiumelektroden. 

1900, S 510.® 
Andricsscn, H., Eine neue Methode 
zur Messung von Induktionskoeffi- 
zienten. 1896, S 170*, 182, 435.* 
— , Die Kapazitatsverhiiltnisse in Ka- 

beln. 1897, S 792.* 
— , Wechselstroin-Kabelnetz. 1898, 

S 831* 
Anizan, siehe Mercadier. 
Ankersen, C, Feuersgefahr bei Vcr- 
wendung von Gliihlampen zur Deko- 
ration. 1902, S 37. 
— , [Der Hochspannungs-Fernsclialter 
und seine Verwendung. 1902 S 644. 
Annett, C. F., Akkumulatorcn im 
amerikanischen Eisenbahnbetricb. 
1895, S 468.® 
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d'Anthouard, Die Abnahme der 
Guttapercha und dcs Kautschuks. 
1891, S 558.® 

Appleyard, R., Elektrischer Betrieb 
von Stimmgabeln. 1890, S 103.® 

Apt, R., Cber die Erwarmung unter- 
irdisch verlegter Kabel. 1900, 
S 613*; s. a. 1900, S 691©, 708.® 

— , Die Hoehspannungs-Cberlandzen- 
trale Crottorf i. S. 1901, S 984.* 

Apt, R., u. M. W. Hoffmann, Cber 
eine neue Methode zur Bcstirumung 
des elektrischen Leitungswiderstan- 
des stroindurchflossencr Gluhlam- 
pen. 1898, S 122* 231®; s. a. 1898, 
S 161, 185, 231. 

Arco, Einigc funkentelegraphische 
Installationen der AllgemeiuenElek- 
trizitats-Gesellschaft. 1902, S 88 * 

Arid, H., Drahtbund. 1891, S 438.©* 

Arid, s. a. Uppenborn, F. 

Arldt, C, Drehfeld-Fernzeiger. 1897, 
S 487 * 

Armagnat, uber cinen neuen Hyste- 
resismesser v. Blondel. 1898, S 858.® 

Armstrong, Chas. G., Eine neue 
Art der Verkuppelung elektrischer 
Lichtleitungcn. 1891, S 327.©* 

Armstrong, Spring S., Okonomie 
von Trausformatoren. 1896, S 103.© 
Rdsch. 

A mo, R., Cber ein rotierendes Feld 
und durch elektrostatische Hyste- 
resis bewirkte Rotationen. 1893, 
S 17.* 

— , Elektrostatische Rotationen in 
verdunnten Gasen. 1894, S 375.®* 

— , Versuche an einem asynchronen 
Wechselstrommotor von 15 PS, Sy- 
stem Brown. 1894, S 496 * 

— , Elektrische Straflenbahnen rait 
Einphascn-Wechselstrom. 1897, S35.* 

— , Ein einfaches Verfahren, urn asyn- 
chrone einphasige Wechselstrom- 
motoren zum Anlauf zu bringen. 1898, 
S 110*, 285®; s. a. 1898, S 151, 220, 
319. 

— , MeCmethoden und -Instrumentc 
fur Dreiphasensysteme. 1899, S 713.® 
— , s. a. Ferraris. 

Arnold, E., Cber ein Problem der 

Wechselstromtechnik. 1893, S 30. 
— , Ein Beitrag zur Berechnung der 

Wechselstroramotoren. 1893, S 42.* 
— , Asynchrone Motoren fur gewuhn- 

lichen Wechselstrom. 1893, S 256 * 
— , [Phasenregelung b. Wcchselstrom- 

motoren, 1894, S 579 ; s. a. 1891, 

S 611. 



Arnold, E., Cber Unipolarinduktion 
u. Wechsclstrommaschinen mit fest- 
stehendcnWickclungen. 1895, S 120.® 

— , Uber die unipolare Induktion und 
Wechselstrommaschincn mit ruhen- 
den Wickelungen. 1895, S 136.* 

— , [Zur Theorie der Wechselstrom- 
motoren. 1895, S 662,® 

— , Mitteilungen uber die Ankcnricke- 
lungen der Gleichstromraaschine. 

1896. S 62, 83, 104. 

— , Cber die Berechnung und Beur- 
tcilung von Dynamomaschinen fiir 
Ein- und Mehrpbasenstrom und 
Gleichstrom. 1896, S 730, 774*; s. 
a. 1897, S 20®. 

— , Der Kontaktwidcrstand von Koh- 
len- und Kupferbiirsten und die 
Tempeiaturerhohung eines Kollek- 
tors. 1899, S 5.* 

— , Die Entwiekelung der Elektrotech- 
nik in Deutschland. 1899, S 388. 

— , [Ankerwickelungen. 1899, S 413.® 

— , [Spannungsabfall bci Wechsel- 
stromgeueratorcn. 1899, S 893.* 

— , Theorie der Aequipotential-Verbin- 
dungeu der Anker von Gleichstrom- 
maschinen. 1902, S 215, 233*; s. a, 
1902, S355. 

— , [Die Armaturreaktion eines Wech- 
selstrcmgcncrators. 1902, S 250.* 

— , Das polycyklische Stromvertci- 
lungssystem von Arnold -Bragstad- 
La-Cour. 1902, S 569, 584* 

— , [Zur Theorie der Stromwendung. 
1902, S 972.® 

Arnold, E. und G. Mie, Uber den 
KurzschluB der Spulen und die Kom- 
mutation des Stromes eines Gleich- 
stromankers. 1899, S 97, 136, 150.* 

Arnoux, R., Die aperiodischen Am- 
peremeter u. Voltmeter. 1895, S 278.® 

Aron, H., Drehstromzahlcr. 1892, 
S 193* 

— , Vervollkommneter Uhrenzahler, 

1897, S 372*; s. a. 1897, S 478. 

— , Elektrizitatszahler fiir Akkumu- 

latorenbetrieb. 1898, S 559 * 
— , Elektrizitatszahler fur Drciphasen- 

strom mit vier Leitungen. 1901, 

S 215*; s. a. 1901, S 267. 
— Elektrizitatszahler fiir mehrereTa- 

rife. 1901, S 381* 
Arons, L. [Die Quecksilberdampf- 

lampe. 1902, S 949.® 
Arp, P., Elektrische Kohlcngrabma- 

schinc. 1890, S 466.® 
d'Arsonval, Messung des Stromes 

mit Hilfe des Saccharimeters. 1890, 

S 356.® 

1* 
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tVArsonval— Barnett 



d'Arsonval, Apparat zur Herstellung 

von rcinem Sauerstoff auf elektro- 

lytischem Wegc. 1891, S 197.® 
— , Cber die Bchandlung elektrisch 

Betiiubtcr. 1891, S 362.® 
— , Mitldlung iiber die Akkumnla- 

toren von Blot. 1896, S 111.® 
— , Die physiologische und therapeu- 

tis-che Wirkung dor Strorae von 

hoher Frequenz. 1897, S 268.® 
Artemieff, Schutz gegen Hochspan- 

nung. 1902, S 635.® 
Asch, A., Hitzdrahtvolttneter von 

Hartmann A: Brnun in Boekenheim- 

-Frankfurt a. 31. 1893, S 162 * 
Askenasy.P.. Aluminiumdarstellung. 

1902, S 224.® 
Aspinall, Elektrischer Laufkran. 

1897, S 643.®* 
Aspinall, Trotter und Webber, 

Elektrische Schliige. 1902, S 261.® 
Auer, siebe Nernst. 
Austin, Handdynamo. 1890, S 563.®* 
A u vert, Elektrische Beleuehtung von 

Eisenbahmvagen. 1900, S 870.® 
Averdieck, W., Polarisierter Wecker 

fur Buhestrombetricb. 1892, S 569.* 
— , Selbsttiitige Ankerumsteuerung fiir 

elektromagnetisehe Klingelwerke m. 

drei Spulen. 1892, S 697 * 
— , Cber elektrische Koch- u. Heiz- 

einrichtungen. 1895, S 335®, 596. 
Ayr ton, W. E., Der Wirkungsgrad 

sekundarcr Elemente. 1890, S 496, 

509, 520 * 
— , Versuehc mit Epstein-Akkuinula- 

torcn. 1892, S 465. 
— , M rs., Das Zischcn des el. Licht- 

bogens. 1899, S 261 Kdsch. ; s. a. 

1899 S268.® 
Ayrton, W. E., C. Lamb und E. W. 

Smith, Cber die chcmischcn Vor- 

giinge in Akkumulatoren. 1891, 

S 66.* 

Avrton & Mather, Elektrostatisches 

Voltmeter. 1893, S 373 * 
— , XeiK's Galvanometer. 1891, S703.®* 
— , Elektrostatisches Niederspannungs- 

voltmetcr. 1897, S755.®* 
Ayrton, W., T. Mather und Sump- 

ner, Galvanometer. 1890, S 529, 

541, 557.* 
Ayrton und Jlxicker, Das magne- 

tische Feld in der Nahc der South 

London El. Baihvay. 1891, S 536. 
Ayrton, W. E., und E. Sumpner, 

Wirkungsgrad von Transformatoren 

bei verschiedenen Wechselzahlen. 

1892, S 643.® 



Ayrton und Whitehead, Cber den 
Widcrstand, welcher detn Empfangs- 
instrumente einer fehlerhaften Tele- 
gniphenleitung zu geben ist. 1894, 
S 431.®* 



Bachmann, F. X., Elektrische Wei- 

clien- und Signalstcllvorrichtung. 

1890, S 78.® 
Baechtold, A., Kabelanlage durch 

den groCcn Gotthardtunnel. 1891, 

S 85, 98* 

— , Verlegung eines neuen Kabels fiir 
den offentlichen Fernsprechverkehr 
im Gotthardtunnel. 1901, S 529* 

Backer, W. E., Die elektrische Me- 
tropolitan West Side-Hochbahn in 
Chicago. 1895, S 519. 

Bacon, Geo W., siehe Thompson. 

Bagard, II., Thermolektrischer Span- 
nungsetalon. 1892, S 40.® 

Baehcker, H., Das Elektrizitiitswerk 
der Deutsch-Cberseeischen Elektrizi- 
tatsgesellschaft in Buenos-Aires. 
1902, S 406.* 

BU.hr, Die Elektrizitat auf der Biihne. 
1897, S 353.® 

— . [Verdcutschung v. Fremdwurtern. 
1902, S 57.® 

Bailie & Fery, Normalelement nach 
Daniell. 1890, S 154.® 

Bain, F., Sicherung des Kontakts bei 
elcktrischen Bahnen mit oberirdi- 
scher Stromzufuhrung. 1890, S 500.® * 

— , Klein. Elektromotor. 1891, S 185.®* 

Baird, Anwendung des elektr. Lichtes 
in Bergwerken. 1894, S 18.® 

Band sept, Akkumulator. 1891. 
S 557.® 

Bannow, A., Zur Priifung des Amyl- 

acetats. 1891, S 205.® 
Baensch 4c Co., Polsueher in Brelo- 

queform. 1897, S 163.®* 
Barber-Starkey, W. J. S., Sekun- 

dargeneratoren. 1891, S 17. 
Barbie ri, U., Cber die Enviirmungj 

blanker, f reigespannter Kupf erdrahte 

durch den Strom. 1891, S 30.* 
Bar don, Voltmeter. 1891. S 73.® 
— , Bipolarer Kommutator. 1891, S 130.® 
— Bogenlampe. 1891, S 493.®* 
— , Voltmeter. 1891, S 559.® 
Barnard, A. S., und H. W. Con- 

zens, Hochvoltige Gluhlampen. 

1896, S 467 * 
Barnett, Wynne & Barnard, 

Elektrische Klingeln fiir Bergwerke. 

1892, S 114.®* 
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Baron, Galvanisches Element. 1890, 

S 198.® 
Barr, sieho Beeton. 
Barrett, W. F., Thermoelement. Ib99, 

S -JOT.® 

Barry & Mac Tighe, Ein neucs 
Stromabgebermetall. 1891, S 558.® 

Bartelmus, R., Ein neues Zugsiche- 
rungssvstem fiir Eisenbahnen. 1902, 
S 224.® 

Earth, C. v., Beitrag zur technischen 
LCsung der Fernsprechgcbuhren- 
frage. 1895, S 53,* 110; s. a. 1895, 
S 51 Rdsch. 

Barthel, G., Spirituslotlampen. 1891, 
S 663* 

Bar us, siehe Strouhal. 

Bary, P., TJber den "Wirkungsgrad 
galvanischer Elemente. 1892, S 530.® 

Baswitz, H., Umbau des Elektrizi- 
tiitswerkes der Electricity Supply 
Co. for Spain Ltd., Madrid. 1901, 
S 125 * 

Batelli, Die Gleichrichtung von 
Wechselstroraen mittelst des Alu- 
miniumelementes. 1899, S 713.® 

Bauch, R., Die Riickwirkung des 

Ankerstromes auf die Feldstarke 

einer Dynamoinaschine. 1892, S 614.* 
— , Regulierung der Drehzahl bei elek- 

trischem Antrieb von Werkzeug-Ma- 

schinen. 1893, S 499.* 
— , [Wattmessung bei Dreiphasenstro- 

inen. 1896, S 226.® 
— , Die Vorgiingc im Anker von Dreh- 

strommotoren. 1896, S 517 ; s. a. 

1896, S 596. 
— , Zur Frage der Nebenschluflnioto- 

ren fiir Bahnbetrieb. 1897, S 299. 
— , [Kraftlinienverteilung b. Dynamo- 

maschinen. 1900, S 800.® 
— , [Eine neue Motorschaltun<?. 1901, 

S 355®; s. a. 1901, S 442.® 
— , [Spannungsabfall von Wechsel- 

strcmgeneratoren. 1902, S 143®*; 

s. a. 1902, S 249* 419.® 
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S 53; 1896, S 489; 1895, S 258; 1896, 
S 126; 1901, S 366;1901, S 221. 

Orte: 

Abercanaid (Siidwales), Howell, J., 

1891, S594. 
Aspen (Colorado), 1891, S 594. 
Bockwa bei Zwickau, 1892, S 646. 
Floriston (Kalifornien), 1902, S 1023. 
Kis-Terenne (Ungarn), 1892, S 572. 
Maries, 1891, S 301. 
Petrzkowitz, 1896, S 680. 
Schalker Gruben, 1893, S 67. 
Scranton, 1890, S 429. 

— in Bergwerken, s. a, Kraftiiber- 
tragung in Bergwerken. 

Anlagen, el., Einzelanlagen : 
Adelsberg, Grotte, 1901, S 789. 
Ardross, SchloB, in Rossshire, 1901, 
S180. 

Arundel, SchloC, Kapp, G., 1894, 
S542. 

Benatek (Bohmen), Domane, 1894, 
S 18. 

Berlin, Backerinnnungsgebaude, 1891 . 
S 570. 

— Krankenhaus am Urban, 1892, 
S178. 

— Rathaus, 1897, S 798. 

— Reichstagsgebaude, 1896, S 112; 
1898, S479. 

Budapest, 1894, S 455, 512; Markt- 

hallen, 1896, S 488. 
Cannstadt, Fortbildungsschule, 1894, 

S268. 

Cassel, Irrenanstalt, 1891, S 438. 
Davos-Platz, Hotel Belvedere, 1892, 
S52. 

Diisseldorf, Schlachthof, 1898, S 293. 
Frankfurt a. M., 1894, S 29. 
Friedrichsruhe, SchloB, 1894, S 140. 
Halle a. S., 1898, S71. 
Hamburg, Speicheranlage der Union 

E. G., 1898, S 255. 
Landonvillers, SchloB, bei Metz, 

Klingenberg, G., 1899, S 465. 
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Anlagen, el., Einzelanlagen: 
Leipzig, 1899, S208; Geschaftshaus 

K. F. Kohler, 1895, S258; Konsum- 

verein, 1896, S 136. 
London, Polizeigebaude, 1891, S389; 

Miillcrei mit Windmotor, 1892, 

S208. 

Madrid (Aranjuez), Miihle, 1891, 
S453. 

Miinchen, 1894, S701. 
New-York, Commercial Cable Co., 

1897, S753. 
Ohio, Pumpstation, Dynamoantrieb 

durch Turbinon, 1898, S 194. 
Petersburg, Palaste, 1896, S724. 
Prag, kgl. Weinberge, 1894, S 669. 
Quedlinburg, 1898, S 351. 
Semmeringgebiet, 1894, S 718. 
Stettin, Schlachthof, 1892, S 179. 
Wartburg, 1898, S209. 
Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei, 

1892, S394. 

— Lokomotivfabriken, 1898, S 705. 

— Rathaus, 1892, S 585; 1893, S 153; 
1894, S512; 1896, S680; 1900, 
S85. 

— Stadtbahn, 1897, S 349. 
Zurich, Bahnhof, 1898, S 293. 
Zurzach (Schweiz), Weifiwaren- und 

Stickereifabrik von J. Zuberbiihler, 
1894, S 552. 

Schaltung fiirBeleu'chtung, Scott, 

1893, S302. 
— Fabrikanlagen, Antrieb el., 1895, 
S 441. 

Akkumulatorenfabrik Miiller & Ein- 

beck, 1890, S541. 
Ascherslebener Maschinenbau-A.-G., 

Alberts, E., 1901, S 994. 
Berlin, Backerinnungsgebaude, 1891, 

S 298. 

Brauerei C. Eartenstein, 1896, S 639. 
Brauhaus Zell-Wurzburg, 1896, S 725. 
Buchbinderei Baumbach & Co., 1897, 
S 40. 

Celluiose-Fabrik, A. E. G., 1901, 
S 654. 

Chcm. Inaitut Poppelsdorf bei Bonn, 

A. E. G., 1901, S 954. 
Comp. Internationale d'Electricite 

de Liege, 1890, S 405. 
G. E. Dcllschau, Berlin, 1895, S 792. 
Dneprowski-Metallwerke (RuBland), 

1896, S 489. 
Druckereien, 1895, S416 ; 1896, S 331 ; 

1896, S 384. 

Druckerei von W. Girardet & Co., 

1897, S 193. 

k. k. Hof- u. Staatsdruckerei Wien, 
1891, S 31. 



Anlagen, el., Fabrikanlagen: 
Druckerei von Ranch in Innsbruck, 

1896, S 11. 
Societatsdruckerei, Frankfurt a. M., 

1897, S 100. 

Duisburger Masch.-A.-G., Duisburg, 

(Fritsche & Pischon) 1890, S 450. 
Eisenwerke. Hernadthaler Unga- 

rische Eisenindustrie - A. - G. in 

Krompach, 1896, S 441. 
Eisen- und Stahlwerk Gebr. Roch- 

ling in Volklingcn, 1897, S 163. 
Elektrolytische Fabrik bei Oster- 

nienburg, 1894, S 418. 
Eisenbabn-Hauptwerkstatte in Glei- 

witz, Gebr. Naglo, 1896, S 742. 
Eisenbahnreparaturwerkstatte d. Hol- 

landischen Staatsbahn in Utrecht, 

1895, S 757. 
Farberei von M. van Delden & Co. 

in Gronau, Schulz, E., 1895, S 599. 
General Electric Co., Steinmetz, 

Ch., 1898, S 63. 
Hochofenwerk des Grafen G. Henckel 

von Donnersmark, 1896, S 572. 
Kammgarnspinnerei Schedewitz bei 

Zwickau, 1893, S 491. 
Kaolinschlemmerei Maier & Mader, 

Poschetzau bei Karlsbad, 1895, 

S 792. 

Koksanstalt Orlau-Lazy, Hartmann, 

A., 1901, S 445. 
Eoksfabrik der Ranton Coal and 

Coke Co., 1897, S 327. 
Friedr. Krupp, Essen, 1893, S 347 ; 

1899, S 580. 
Leipzig, 1894, S 346. 
Lokomotivwerkstatten, 1896, S 162. 
Mietswerkstatten in Prag, 1896, S507. 
Mix k Genest, 1895, S 712. 
Miihlen in Oesterreich-Ungarn, 1895, 

S 607. 

Naxos-Union, Frankfurt a. M., 1895, 
S 809. 

Carl Paas & Sohn, Barmen-Wich- 

linghausen, 1893, S 117. 
Papierfabrik Gebr. Dietrich, Weifien- 

fels, 1895, S 258. 
Papierfabrik Leykam - Josefsthal, 

1895, S 672. 
Papierfabrik Newcomb, E., 1896, 

S 439. 

Papierfabrik in Wolfegg, Aachthal, 
1892, S 91. 

Reutlingen, 1890, S 500. 

Sachsische Maschinen-Fabrik Hart- 
mann, Philippi, W., 1901, S 2. 

Schafwollfabrik, 1896, S 384. 

S.&H., Charlottenburg, 1891, S 469. 



Digitized by Google 



120 



Anlagen, ©1,— Arbeit, clektr. 



Anlagen, el., Fabrikanlagen : 

k. k. Staatswerkstiit ten zu Latin bei 

Prag, Kolben k Co., 1898, S 398. 
Tide Water Oil Co. in Bayonne X. Y., 

1898, S 229. 
El. Thonindustrie Kommanditges. in 

Osick, 1896, S 489. 
„Union", Verlagsanstalt, Stuttgart, 

1890, S 643. 
Walzwerk C. Kulmiz in Achenrain 

(Tirol), 1896, S 162. 
Schulz-Knaudt in Essen, 1895, S 632. 
Warren k Co., Manchester, Conn. 

1890, S 405. 
Weberei, Gebr. Bader, Ma.hr. -Chro- 

stau, 1895, S 441. 
Wcstinghousc El. & Mfg. Co., 1895, 

S 93, 466. 
Zuckcrfabrikcn, Kohler, O., 1895, 

S 69. 

Zuckerraffineric von Fr. Meyer's 
Sohn, 1901, S 434. 
fur Drehstrom, 1894, S 406 ; 

1895, S 179. 
fur Mehrphasenstromanlagen, 

Wyld, W., 1901, S 507. 

— in Hafen : 
Hamburg, 1897, S 170. 
Kopenbagen, A. E. G., 1895, S 573. 
St. Petersburg, 1901, S 118, 260. 

Beleuchtung, in New York, 

1895, S 618. 
Krahnanlagen, 1896, S 397; 

Roln, 1896, S 471. 
Kraftverteilung, GroCe, 1895, 

S 511. 

— Isolationspriifer, Heim, C, 1894, 
S 62. 

— auf neueren Kriegsschiffen, 
Graucrt, 1900, S 970. 

— Mehrleitcr-, Transforniatorenschal- 
tungen, v. Dolivo-Dobrowolsky, M., 

1901, S 265, 407. 

— Mcssnngen, Epstein, 1893, S 244. 

— Privat-, 1901, S211, s. a. — Einzel- 
anlagen. 

— Reserve, Massenbaeh, 1896, S 260. 

— Revisionen, 1894, 306; 1900, S 986. 
in Berlin, 1898, S 633. 

— mit 220 Volt, Miiller, H.. 1901, 
S 594, Wikander, E., 1901, S 631. 

— Windmiihlenantrieb, 1895, S 275. 

— Sicherheitsvorschriften, 8. d. 
Anlagen, s. a. Ausstellungen. 

— s. a. Elektrizitatswerke, Kraftuber- 
Iragung. 

Anlassen von Fordermasehinen, Kott- 
pen, C., 1902, S 601 ; Hundt, A., 

1902, S 683. 



Anlassen von Induktionsmotoren, 
Schwartz, A., 1902, S 795. 

— von NebenschluBmotoren, Baum- 
gardt, L., 1893, S 713. 

— von Motoren, Gorges, H., 1894, 
S 614. 

Anlasser fur Drehstrommotoren, Niet- 
hammer, F., 1899, S 60-1. 

— fur Gleichstrommotoren, Vogel- 
sang, 1899, S 115. 

mit Selbstschutz, Krause, F., 

1901, S 1066. 

— Sicherheitsanlasser fiir Aufziige, 
Langner, H., 1895, S 663. 

— Stufung, Kahn, M., 1902, S 163, 
Krause, R., 1900, S 66, 328. 

— 8. a. Anlauf. 

AnlaC6pule fiir Gleichstrommotoren, 

Rice, 1891, S 43. 
AnlaUwiderstande, Helios A.-G., 1899, 

S 757, Pochin, E., 1897, S 346. 

— analytische u. graphische Berech- 
nung, Erens, F., 1899, S 277. 

— mit Fliissigkeit, Voigt k. Haeffner, 
1893, S 307. 

— fur NcbenschluOmotoren. Egger, E., 
1898, S 76, Menges, C, 1897, S 731. 

— sclbsttatige Umkehr-, der A. E. G., 
1900, S260, 608. 

Anlauf von NebenschluCmotoren, 
Baumgardt, L., 1894, S 121. 

— e. a. Anlassen. 

Anlaufskraft von Wechselstrommoto- 

ren, Deri, M., 1898, S 626. 
Anleger (Induktionsspule), Dictze, G., 

1902, S 843. 
Anruf-induktoren, Vorreiter, 1895, 

S 394. 

— Einfiihrung, 1892, S 502. 
AnschluCbedingungen, s. Elektrizitats- 
werke, Tarife. 

Anschlufileitungen, unterirdische, fiir 
Fernsprecbnetze, Zappe, 1902, S325. 

Antikathode in Rontgenrohren, Kurl- 
baum, F., 1900, S 237. 

Antrieb, elektr., von Drehbanken, 
Schulz, E., 1894, S 94. 

— von Torpedos. 1890, S 51. 
Anzugsmomcnt von Drehstrommoto- 
ren, Marcher, Th., 1899, S 235. 

Aquipotentialverbindungen bei Gleich- 

stroin-Ankcrn, Arnold, E., 1902. 

S 215, Eichberg, F., 1902, S 355. 
Aquivalent, elektrochemisches , von 

Zink, 1893, S 507. 
Arbeit, elektr., Einhcit, Preece, W., 

1897, S115. 

— Entwcndung. 1900, S 223, Fick, F., 
1900. S228. Kohlrausch, W.. 1899, 
S 540, Multhauf. W., 1902, S 463. 
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Arbeit, elektr., Geaetzentwurf, 1899, 
S906; 1900, SI Rdsch., S 205, 356. 

Arbeitsdraht fur elektrische Bahnen, 
18%, S 429. 

— automatische Abschaltung, Folco, 
G. B., 1898, S 467. 

— s. a. Bahnen, Leitungen. 
Arbeitsmaschinen, Ausstellung, Buda- 
pest, 1894, S 128. 

— Kosten des elektrischen Betriebes, 
Bigge, D. S., 1902, S 943. 

Arbeitsmessung bei Drehstrom, Behn- 
Eschenburg, 1892, S73, 1896, S 182, 
226 ; Frolich, O., 1893, S 574. 

— an Strafienbahnen, Zacharias, J., 
1898, S 717. 

— an der Berlin - Charlottonburger 
StraDenbahn, Schiemann, M., 1898, 
S 665. 

— bei Wechselstrom, Zickermann, F., 

1891, S 509. 

— s. a. Zahler. 

Arbeitsverlustc an Biirsten, Wiener, 
1896, S 693. 

Arsen in Telegraphierbatterien, 1894, 
S 499. 

Asbestfaserplatten, Weidmann, H., 

1892, S 419. 

Asbestporzellan, Garros, 1893, S 27. 

Asynchronmaschinen, Benischke, G., 
1895, S 368, Heyland, A., 1902, S560, 
Ziegenberg, It., 1902, S 644. 

Asynchronmotoren fur Wechselstrom, 
Arnold, E., 1893, S 256, Behrend, 
B. A., 1897, S 165, Brown, C, 1893, 
S 81, 178, 283, 285. Gorges, H., 
1895, S 750, Steinmetz, Ch., 1897, 
S 743. 

— von 600 P.-S. bei 75 U. p. M. der 
Maschinenfabrik Oerlikon, 1900, 

S 1087. 

— von 15 P.-S., System Brown, Ver- 
suche, Arno, R., 1891, S 496. 

— Anlauf, Arno, It., 1898, S 110. 

— fur hoh© Spanaung, Kolben, E., 
1894, S 697. 

— kompensierte, Heyland, A., 1902, 
S28; Latour, M., 1902, S 463, 600. 

— ohne Phasenverschiebung, Heyland, 
A., 1901, S 633. 

— Schliipfung, Drexler,F., 1901, S247; 
Rosenberg, E., 1901, S 2 16 ; Schwei- 
tzer, A., 1901, S 946 ; Seibt, 1901, 194, 
293. 

— Schliipfungszahler, Ziehl, E., 1901, 
S 1026. 

— selbsterregend, Heyland, A., 1902, 
S 356, Osnos, M., 1902, S 445. 



Asynchronmotoren bei verschiedenen 
Spannungskurven, RoeMer, G., 1896, 
S704. 

— Streuungsfaktor, Hcubach, J., 1901, 
S515; Jonas, J., 1901, 448. 

— als Synchronmotor, Danielson, E., 
1901, S 1065, Eichbeig, 1902, S 57. 

— Theorie, Behn-Eschenburg, 1893, 
S 519, Heubach, J., 1899, S 301 ; 
1900, S 73, Heyland, 1900, S 73, 146, 
Ossanna, G., 1900, S 712, Rothert, 
A., 1895, S 705. 

Prioritat, Krilmer, 1895, S 800. 

der magnetischen Spiegelbilder, 

Thompson, S. P., 1899, S 712. • 

— Verlustc, in grollen — , Boden- 
steiner, F., 1902, S 745. 

— zeitlicher Verlauf von Strom und 
Spannung im Rotor, Rupp, H., 1900, 
S 820. 

— Versuche, Arno, R., 1894, S 496. 
Atherdichte, spez., spczifische elektro- 

statische Kapazitat, Houston, E. J. 

u. Kenelly, A. E., 1894, S 206. 
Atmosphare, elektrischo Erscheinun- 

gen, Chauveau, 1893, S494, Nippoldt, 

1892, S 82, Tuma, J., 1893, S 169. 
Gcfahrdung der Fernsprecher, 

1891, S 298. 

Schutz gegen elektrische Ent- 

ladungcn, Gola, 1902, S 455. 
Untcrsuchungen, Weber, L., 

1892, S 239. 

Variation, Mascart, 1894, S 54. 

I Zerstreuung der El., Linss, W., 

1890, S 506. 
Atzbad, fiir Lichtdrucke, 1890, S 525. 
Atzen, elektrolytisches, von Druck- 

platten, Spencer, Th., 1893, S 638. 
Auerlicht, EinfluC auf die elektrische 

Beleuchtung, de Fodor, E., 1894, 

S 56. 

— Luftverschlechterung, Gr6hant, 

1894, S 458. 

— Patent, 1894, S 588. 

— Vergleichung mit dem elektrischen 
Gluhlicht, Bogenlicht und Sonnen- 
licht, Miitzel, K., 1891, S 476. 

— 8. a. Gasgliihlicht. 
Aufbereitung, elektromagnetische, von 

Erzen, Wetherill, 1899, S 163. 
Aufhangung, erschiitterungsfreie, von 
Mefiinstrumenten, Julius, W., 1896, 
S 712. 

— der Oberleitung bei Bahnen, Rasch, 
G., 1897, S 395. 

Aufspeicherung von Elektrizitat, 

1895, S749, Rdsch. 
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Aufspeicherung von Wechselstrom, 
Behrend, O., 1899, S 211 ; Foppl, 1890, 
S305; Pollak, 1893, S219; 1895, 
S384; Wilking, F., 1891, S 554. 

Auftauen eingefrorenor Wasserrohren, 
Soden, F. H., 1899, S 245 Rdsch. 

Aufzeichnung von Kurven, Apparat v. 
Abraham, FeuBner, K., 1902, S 207. 

— periodischer Vorgange, Franke, R., 

1899, S 802. 

— photographische, von Schwingungs- 
kurven, 1890, S 356. 

— s. a. Darstellung, graph., von Wech- 
selstromen, Kurven, Wechselstrora- 
kurven. 

Aufziige, elektr., 1897, S 235. 

— A. E. G., 1890, S 157 ; 1892, S 676, 
Card Co., 1891, S 54, Egger, E., 1895, 
S 450, CI. Elevator Co., 1890, S 690, 
Humpidge & Snoxell, 1894, S 269, 
Gebr. Naglo, 1894, S 626, Otis Bros, 
1890, S 561, Speiser, G., 1896, S 643, 
Thomson-Houston, 1890, S 198. 

— fur Bergwerke, Edison, 1891, S 143. 

— fur Eisenbahnwagen, 1897, S 391. 

— fur Schiffs- u. Hafenzwecke, El. 
Elevator Co., 1891, S 20. 

— Sicherheitsanlasser, Langner, H., 
1895, S 663. 

— Sicherung, Kiebitz, E., 1895, S 609. 
Ausbildung d. Elektrotechnikers, Feld- 

mann, C. P., 1902, S1063; Wilke, 

1895, S160. 
Ausbreitung von Stromen auf der Erd- 

oberflache, Strecker, K., 1896, S 106. 
Ausdehnungsfahigkeit der Zentralen, 

1900, S 233 Rdsch. 
Ausdchnungskoeffizient und Leitungs- 

widerstand der Metalle, Mewes, R., 
1890, S 325. 
Ausfuhr der el. Industrie Nordamerikas, 
1899, S 877. 

— von el. Maschinen nach Japan, 
1895, S 544 ; 1896, S 95. 

Ausfuhrstatistik des V. d. El., 1902, 
S 375. 

Ausgiebigkeit von Ankerwickelungen, 

Gorges, H., 1892, S 236. 
Ausgleich der Ankemickwirkiing, Lun- 

dell, R., 1900, S 397 ; Ryan, II., 1892, 

S 712. 

Ausgleichdynamos fur Bahnanlagen, 

1898, S 294. 
Ausgleichslcitungen, Edelstein, S. W., 

1901, S 494. 

— Berechnungen, Edelstein, S. W., 
1901, S 391; Lietke, A., 1892, S 426; 
Teichmuller, J., 1901, S 229, 249, 271. 



Ausgleichung der Periodendifferenz 
zweier Wcchselstromkreise, Ritter, 
W., 1900, S 7. 

Ausgliihen, elektr., von Panzerplatten, 
1895, S 246. 

Ausleger mit federnder Aufhangung, 

1894, S 633. 

Auslosung, elektr., bci Geschwindig- 
keitsregulatoren, Miiller, H., 1899, 
S 603. 

Ausnahmesignal f. Eisenbahn-Glocken- 
leitungen, Sesemann, H., 1890, S 302. 

Ausnutzung dcs Brennmaterials, 1899, 
S 867 Rdsch. 

Ausriistung, elektr., von Schiffen, Sie- 
mens, A., 1899, S 721. 

Ausschalter, A. E. G., 1891, S 503 ; 
Henrion, 1892, S. 560; Janet, P., 
1898, S 178; Voigt & Haeffner, 1891, 
S 518. 

— automatische, Miiller, H., 1892, 
S 288 ; 1900, S 805. 

— fur Gleichstrom, Unterbrechungs- 
funke, Russel, A., 1902, S 894. 

als Leitungssicherung, Wilkens, 

K., 1892, S 368. 
fur Starkstrom, Miiller, H., 

1900, S 805. 
fur Transformatoren, 1898, S 70. 

— fur feuchtc Raume, Schuch, A., 

1895, S 283. 

— fur hochgespannte Wechsel9tr6me, 
Wurts, A., 1898, S 191. 

— ■ fur induktive Widerstande, Miiller, 
H., 1894, S 136; 1898, S 69. 

— Kohlenausschalter der A. E. G., 

1891, S 466. 

— magnetischer, Woodhouse 4: Raw- 
son, 1890, S 353. 

— fur Mittelspannung, 1899, S 845. 

— Moment-Hcbel — , Meyer, P., 1897, 
S791. 

— fur Ruckstrom, Andrews, L., 1897, 
S 681 ; 1898, S 52. 

— fur Starkstrom, Thomson, E., 1893, 
S 125. 

— fur Widerstande mit hoher Selbst- 
induktion, 1894, S 229 ; Egger, E., 
1894, S 453 ; Menges, C. L. R. E., 
1894, S 579. 

— s. a. Schaltapparate, Untcrbrecher. 
Ausschaltung mehrpoliger Apparate u. 

Leitungen, Passavant, H., 1900, S 767. 
Auflenhandel der Schweiz, 1896, S 398. 
Aussetzendo Betriebe, Bercchnung von 

Widerstanden, Motoren u. dgl., Oel- 

schliiger, E., 1900, S 1058. 
Ausstellungen : 

Antwerpen 1894, Weltausstellung, 

1892, S 573. 
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Ausstellungen : 

Berlin, — deutscher Ingenieurwerke, 

1894, S 499. 
Berlin 1896, Gewerbe-, 1893, S 89, 

372, 432, 618; 1894, S 576; 1896, 

S 113, 252, 294, 311 Rdsch., 566, 

582, 591, 597, 604, 621, 635, 662, 

676, 691, 764, 779, 789. 
Berlin 1899, Internationale — von 

Motorwagen, 1899, S 663. 
Berlin 1901, — fur Feuerschutz u. 

Feuerrettungswesen, 1900, S 829, 

1052. 

Berlin, Selbstfahrer— , 1900, S 243. 
Berlin, — des El. V., Strecker, K., 

1902, S 618. 
Bordeaux 1895, 1894, S 643. 
Bremen, Nordwestdeutscbe Gewerbe- 

u. Industrie - Ausstellung, 1890, 

S 466, 476, 477, 550 ; 1891, S 33. 
Breslau, Elektromotoren— , 1893, 

S 237. 

Briissel 1897, Internationale — 1897, 
S 70. 

Budapest, — von Arbeitsmaschinen 

mit elektr. Betrieb, 1894, S 128, 

186, 346, 374. 
Budapest, — fur Hygiene u. Sta- 

tiatik, 1894, S 337. 
Budapest, Millenniums-, 1896, S 466, 

605. 

Chicago 1893, Wcltausstellung, 1891, 
S 211, 317, 532, 640, 706; 1892, 
115, 127, 168, 209, 250, 320, 321, 
346, 369, 384, 417, 623, 646, 677, 
687 ; 1893, S 14, 154, 287, 306, 458, 
461, 473, 485, 581, 599, 626, 643, 
661, 681, 685, 697, 725 ; Auszeich- 
nungen, 1894, S 205, 211. 

Como 1899, Internationale Elektrizi- 
tats— , 1898, S 387, 650 ; Brand, 
1899, S 519, 533. 

Darmstadt, Fachgewerbliche — , 
1894, S 361. 

Dresden, Bauausstellung, 1900, S 797. 

Diisseldorf, — fiir Ileizung und Be- 
leuchtung, 1897, S 101. 

Dusseldorf 1902, Seyfferth, A., 1902, 
S 399, 711. 

Edinburgh, 1890, S 547. 

Frankfurt a. M.,, 1891, Internationale 
elcktrotechn. — 1890, S 29, 35, 
291, 317, 354, 409, 441, 454, 466, 
469, 477, 601, 537, 574, 653, 675; 
1891, S 19, 43, 54, 90, 118, 131, 
144, 155, 169, 186, 198, 210, 236, 
249, 261, 272, 302, 327, 339, 378, 
390, 393 Rdsch., 415, 420, 422, 429, 
440, 453, 475, 482, 491, 494, 501, 
530, 539, 552, 558, 561, 571, 581, 



Ausstellungen : 

590, 595, 661, 662, 678, 679, 689, 

703; 1892, S 14, 15, 27, 53, 117. 

167, 220, 345. 
Graz, — von Arbeits- u. Werkzeug- 

maschinen, 1894, S 374. 
Graz, — von Motoren, 1894, S 513. 
Hamburg, Straflenbahntechnische — , 

1897, S 170. 
Heppenheim, Gewerbe-Ausstellung, 

1890, S 500. 

Kanea 1900, 1899, S 891. 
Karlsruhe 1895, — von elektr. Hiilfs- 
roaschinen fiir das Klcingewerbe, 

1891, S 525, 633; 1895, S 131, 234, 
608, 693; Teichmullcr, J., 1895. 
S 702. 

Kiel, Deutsch-nationale — , 1894, 
S 346. 

Leipzig, elektrotechn. — , imKrystall- 
palast, 1894, S 186, 281, 360. 

Leipzig, Dauernde Gewerbe — , 1890, 
S 490; 1891, S 415; 1894, S 171, 
253. 

Leipzig, Sachsisch-Thiiringische — 
fiir Industrie und Gewerbe, 1897, 
S 270, 362. 

Lima (Peru), 1898, S 680. 

London, Deutsche — , 1890, S 667 ; 

1891, S 43, 144, 169, 185, 220, 273. 
297, 336, 482. 

London, — fur elektrische Beleuch- 

tung im Krystallpalast, 1891, 

S 234 ; 1892, S 90. 
Liibeck 1895, Deutsch - nordische 

Handels- und Industrie — , 1894, 

S 703; 1895, S 608. 
Magdeburg, — fiir Gartenbau, 1895, 

S 631. 

Mailand 1894, Int. Elektrizitats— , 

1892, S 334, 452. 

Moskau 1892, Elektrotechn. — , 1892, 
S 63. 

Miinchen 1898, — von Kraft- u. Ar- 
beitsmaschinen, 1896, S 54, 236, 
752 ; 1897, S 439, 590. 

Newcastle-on-Tyne 1897, 1896, S 737. 

Nischni-Nowgorod, 1894, S 467; 1896, 
S 595. 

Niirnberg, bayerische Landes — , 1894, 
S 128 ; 1896, S 518, 549. 

Orleans, 1894, S 73. 

Paris, Jahrcs — der Societe de Phy- 
sique, 1891, S 218; 1893, S 238. 

Paris, Industrie—, 1891, S 593. 

Paris, Gewerbe—, 1893, S 372. 

Paris, Industriepalast, 1893, S 577. 

Paris 1895, Elektromedizinische — , 
1894, 613. 
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Ausstellungen : 

Paris 1900, Weltausstellung, 1892, 
S417; 1893, S 706; 1891, S 361 ; 
1896, S 624 ; 1897, S 299 ; 1898, 
8 743; 1900, S 343 Rdsch., 344, 
367, 386, 499, 577, 617, 709, 818, 
1012; Brown, Boveri A: Cie., 1901, 
S 299 ; Comp. Generate Electriquc 
de Nancy, 1901, S 34 ; L'Eclairago 
Eleotrique, 1901, S 33; Int. Elek- 
trizitiitsstation, Feuerlcin, O., 1900, 
S 281 ; Electricite et Hydraulique. 
1901, S34; Hcyland, A., 1900, 
S 1012 ; Elcktrotcchnik, Sahulka, 
1901, S 238; Eroffnung, 1900, 
S334; J. Farcot in Saint -Ouen, 
1901, S 115; FrachtermaCigung, 
1899, S 707 ; Ganz & Cie., Buda- 
pest, 1901, S 231 : Maschinenfabrik 
Oerlikon, 1901, S 300 ; MeBinstru- 
mente, franz., FeuOner, K., 1901, 
S 207 ; Starkstromtcchnik, Friese, 
1901, S 209; franz. Thomson- 
Houston-Ges., 1901, S 35. 

Western Pennsylvania Exposition, 
1890, S 648. 

Prag, — von Motoren u. sonstigen 
Arbeitsbehelfen, 1894, S 168, 694. 

Prag, Allgerneine Landes— , 1891, 
S 43. 

Riva, Elektrotechnische — , 1897, 

S 40, 417. 
San Francisko, Internationale — , 

1893, S 606. 
St. Jobann a. d. Saar, 1896, S 307. 
St. Petersburg, elektr. — , 1892, S 92, 

105. 

St. Petersburg, internationale — fur 

Elektrizitat, 1897, S 340. 
Stuttgart, Elektrische — , 1892, S 63, 

75, 92, 105, 127. 
Stuttgart, Gewerbe—, 1894, S 718 ; 

1895, S 719, 822; 1896, S 259, 

307, 385. 

Toulouse, Int. elektr. — . 1891, S 185. 
273. 

Turin 1898, Allgerneine italienischo 

— , 1896, S 54, 639 ; 1897, S 304; 

Starkstromtcchnik, Montel, B. L., 

1898, S 497, 644. 
Warschau, — fiir Beleuchtungs- 

wesen, 1893, S 47. 
Warschau, Hygienische — , 1896, 

S 162. 

Wien 1898, Gewerbe—, 1897, S 70, 
149, 324. 

Wien, — fiir Land- u. Forstwirt- 
schaft, 1890, S 429. 



Ausstellungen : 

Wien, — fiir die gesamte Lichtin- 

dustrie, 1900, S 122, 829, 1071. 
Zurich, Gewerbe—, 1894, S 171, 270. 
Automaton, Fernsprcch— , dcr Reichs- 

postverwaltung, 1899, S 550. 
Automobile, elektr., 1896, S 37, C24 ; 

1897, S 542, 560, 578, 621, 627, G56 ; 
Feldmann, C. T., 1899, S 703 ; 
Feldmann, G. P. u. Hospitalier, E., 

1898, S 622 ; Hospitalier, 1898, 
S 505; Joel, F., 1901, S 1069; 
Rentsch. 1901, S 422 ; Schwenke, 
R., 1902, S80; Sieg, 1899, S342; 
Simons, K., 1901, S 351. 

— amerikanische, Rar>, 1897, S 772. 

— in Berlin, 1899, S 831. 

— das erste in Berlin, 1899, S 638. 

— in England, 1897, S 293. 

— in New York, 1898, S 506. 

— Ausstellung, 1900, S 213. 

— Betrieb, 1900, S 93 Rdsch. 

— Daucrfahrt, 1902, S 615. 

— Fahrordnung in Osterreich, 1899, 
S 582. 

— Formeln zur Bcrechnung u. Prii- 
fung. Kummer, W., 1900, S 346. 

— Industrie in Nordamcrika, 1899, 
S 876. 

— kombiniertes Volt- und Ampere- 
meter, Braun, F., 1900, S 511. 

— fur lange Fahrten, 1901, S 754. 

— von Lombard-Gcrin u. Bonfiglictti. 
1900, S 356. 

— mit selbstbeweglichem Trolley- 
System, 1900, S 221, 356. 

— Vergleich mit Pferdebetrieb in 
New-York, Sahulka, 1900, S 371. 

— Wettbcwerb, 1900, S 376. 

— Wettrennen in Baden b. Wien, 
1900, S 28. 

— s. a. Droschken, Elektromobile , 
Fahrzeuge, Motorwagen, Omnibusse. 



Bagger, elektr., 1897, S 310. 

Baggermaschine, el. Antrieb, Smul- 
ders, A., 1896, S 188. 

Bahnen, elektr., 1898, S 337 Rdsch., 
Cardew, P., 1898, S310; Kapp, 
1895, S 191 ; Reckcnzaun, A., 1890, 
S 336; Schiemann, M., 1897, SI 39; 
Smita, C, 1890, S419; Uppcnborn, 
F., 1895, S133; Zehmc, C, 1897, 
S 172. 

— der A. E. G. in Deutschland, 1893, 
S 694. 

— von Schuckert & Co., 1899, S 107. 
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Bahnen, Akkumulatorenbetrieb, 1891, 
S 31 ; 1892, S 465 ; 1895, S 37 Rdsch. ; 
1896, S 651 ; 1898, S 163 Rdsch. ; 
Akkumulatorenfabrik, A.-G., 1894, 
S 611; Bauer, P., 1892, S 524; Biitt- 
ner, M., 1893, S 354 ; Feldmann, C. 
P., 1895, S37; Hauswald, E., 1898, 
S 214; Lasuier, 1897, S 337 ; Sieg, 
E., 1897, S 201 ; 1898, S 304 ; Sytem 
Silvey, 1894, S 269. 

in Berlin, 1894, S 240; 1900, 

S 13, 851 ; 1901, S 875. 

in Frankfurt a. M., 1897, S 303, 

361. 

in Gent, Hauswaldt E., 1899, 

S 539. 

in Glasgow, 1890, S 675. 

in New York, 1893, S 695; 1894, 

S 29. 

gcmischter Betrieb, Kohlrausch, 

W., 1901, S 684; in Berlin, 1899, 
S 905. 

mit stationaren Akkumulato- 

ren, 1891, S 682 ; Schroder, L., 1896, 
S 805, s. a. Akkumulatorcn. 

— Aktentransportbahn, Fein, C. u. F., 
1899, S 679. 

— Anfahrokonomie, Kiiblcr, W., 1902, 
S 510. 

— Anfuhrwiderstiinde, Berechnung, 
Erens, F., 1899, S 277. 

— Anlagen, Gesichtspunktc, 1896, 
S 299 Rdsch. 

auf dem Eise, 1894, S 633. 

Bahnen, el., Anlagen: 

Lander, S 125. 

Stadte, S 126—132. 

Verschiedene Anlagen, s. unter 
— Bergbahnen , — Fabrikbahnen , 
— Hochbahnen, — Kleinbahnen, 
— Schwebebahnen, — Schncllbah- 
nen, — Seilbahnen, — Stadtbahnen, 
— Stufenbahncn, — Transportbah- 
ncn, — Untcrgrundbahnen, — Voll- 
bahnen, — Zahnradbahncn. 
Bahnen, clektr., Anlagen, Lander: 

Amerika, Dawson, Ph., 1897, S 736. 

— V. St. A., 1890, S 582 ; 1894, 
S 98 ; 1896, S 95 ; 1897, S 656 ; 
1898, S 259 ; v. Luschka, L., 1893, 
S 607. 

und Canada, AVilkinson, H. 

D., 1894, S713. 
Anhalt, 1895, S 821. 
Belgien, 1896, S 507, 608 ; 1899, 

S 628. 

Canada, 1895, S 672; 1901, S 346. 

China, 1899, S 682. 

Deutschland, Pollak, C, 1895, S353. 



Bahnen, elektr., Anlagen, Lander: 
England, 1891, S 388, 1892, S 439; 
1894, S 225; 1897, S 162; 1898, 
S70; 1899, S 755; 1900, S 290. 

— InselMan, 1894, S482 ; 1895, S648. 

— Tyne-Ufer, 1902, S 1135. 
Frankreich, Seine - Departeznent, 

Sarcia, J., 1895, S 278. 
Italien, 1898, S 792 ; 1900, S 630. 

— Norditalien, 1899, S 14. 
Osterreich- Ungarn, 1897, S 517 ; 1901, 

S 103, 222. 

— Osterreich, 1894, S 391 ; 1896, 
S 236; 1897, S 281, 404, 542; 1899, 
S 183 ; 1901, S 603. 

— Osterreich u. Bosnien-Herzego- 
wina, 1900, S 777. 

— Salzkamrnergut, 1896, S 200. 

— Sudtirol, 1896, S 335. 

— Tatra, 1897, S 84. 

— Ungarn, 1898, S 259 ; 1899, S 628. 
PreuBen, 1896, S 539. 

— Bergische Lande, 1895, S 69. 

— Reg.-Bezirk Frankfurt a. O., 
1898, S 791. 

— Kreis Gelsenkirchen, 1894, S 141. 

— der Kreise Horde, Dortmund, 

1898, S 127. 

— Markische Bahnen, 1899, S107; 
Schiemann, M., 1899, S 507. 

— Niedcrrheinisch-wcstfalischer In- 
dustriebezirk, 1896, S 200. 

— am Rhein, 1896, S 307. 

— Kreis Ruhrort, 1895, S 809 ; 
1896, S 608; 1897, S 517. 

— an dcr Werra, 1894, S 185. 

— Westfalen, 1894, S 632. 

— wcstfiilisches Bergwerksrevier, 
1893, S 618, 715. 

RuCland, 1891, S 493; 1898, S 480; 

1899, S 690. 

— RussiSfh - Polnisoher Industrie- 
bezirk, 1899, S257. 

Schlesien, Eulengebirge, 1899, S 707. 

— Oberschlesien, 1896, S 696 ; 1899, 
S 554. 

— Riesengebirge, 1896, S 551 ; 1898, 
S 479. 

Sachsen, 1898, S 181. 

— Sachsische Schweiz, 1898, S 693. 

— Zschopauthal, 1896, S 651, 711. 
Schweiz, 1894, S 605 ; 1900, S 274. 

— Simplondurchstich, Brandt, 1895, 
S 45. 

Schwcden, 1891, S 20. 
Siam, 1892, S 292. 

Thuringen, Herzogtum Gotha, 1898, 
S 181. 

der Welt (Schatzungen), 1891. 

S 378. 
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Bahnen, elektr., Anlagen, Stadte: 
Aachen, 1893, S 531 ; 1894, S 632, 
670 ; 1896, S 572 ; Haselmann, Fr., 
1896, S 4. 

— -Burtschcid, 1894, S 268. 
Abbazia, 1894, S 360. 
Aibling-Feilnbach, 1897, S 327, 339; 

1898, S 821. 

— -Wendelstein, 1895, S 566. 
Albany, N.-Y., 1890, S 380. 
Alfeld— Delligsen— Griinenplan, 1897, 

S 404. 
Altona, 1895, S 441. 
Amsterdam, 1894, S 253. 

Haarlem, 1897, S 739. 

Andernach, 1896, S 624. 
Annaberg-Buchholz, 1896, S 471. 
Antwerpen, 1896, S 112. 
Apolda-Burgel, 1898, S 495. 
Arad-Csanad, 1894, S 18, 108. 
Arlbergtunnel, 1899, S 580. 
Arnau-Koniginhof, 1896, S 507. 

— -Niederhof(Bohmen), 1892, S 675. 
Astrachan, 1900, S 608. 
Augsburg, 1895, S 821 ; 1896, S 17, 

235 ; 1897, S 303 ; 1898, S 633. 
Augustusburg i. Sa., 1900, S 937. 
Aussee-Ischl, 1893, S 89. 
Baden-Baden, 1894, S 447. 
Baden bei Wien, 1891, S 390; 1894, 

S 252, 418, 433 ; Biihring. C, 1895, 

S 525. 

— -Voslau, 1891. S 691 ; 1892, S 441, 
490, 632; 1893, S 286, 457, 543, 
552, 741 ; 1894, S 84, 406 ; 1895, 
S 334. 

Bahia, Braun, G., 1898, S 612. 
Baltimore, 1890, S 405. 

— -Belt, 1901, S 366. 

Bamberg, 1895, S 821 ; 1896, S 71, 

294 ; 1897, S 253, 726. 
Barcelona, 1897, S 391. 
Barmen, 1894, S 642. 

— -Schwelm, 1894, S 702; 1895. 
S 190, 607. 

— -Wichlinghausen, 1895, S 733. 
Banner Bergbahn, 1898, S 792. 
Basel, 1894, S 360; 1895, S 2% ; 1896. 

S 257, 450; 1897, S 253, 339, 404 ; 
1900, S 535. 
Batavia, 1897, S 282; Lippegaus, H., 

1899, S 742. 

Berlin, 1890, S 198, 500; 1891, S 72, 
493. 518. 630; 1892, S 180, 266; 
1893, S 14, 593; 1894, S 240, 538, 
566, 576, 588, 642, 670, 693, 702; 
1895, S 16, 103, 119, 130, 208, 257, 
282, 383, 415, 457, 485, 504, 565, 
588, 607, 620, 630, 636 Rdsch., 647, 
GG0, 681, 693, 732, 782, 821; 1896, 



Bahnen, elektr., Anlagen, Stadte: 
S 95, 174, 245, 294, 320, 355, 441. 
470, 571, 608, 624, 681, 696, 725. 
736, 793; 1897, S 26, 110, 169, 236. 
253, 303, 339, 377, 404, 416, 531. 
677, 655; 1898, S 11, 36, 56, 145. 
153 Rdsch.. 279, 293, 479, 580, 633. 
662, 717 ; 1900, S 13, 721, 851, 871. 
932; 1901, S 84, 162/ 875. 

— -Charlottenburg, 1892, S 275: 
1895, S 684; 1897, S 52, 236; 1898, 
S 662 ; 1899, S 597, 790. 

— -Grunewald, 1890, S 623. 

— -Hohen-Schonhausen, 1892, S 711 : 
1893, S 117; 1894, S 576; 1896, 
S 38 ; 1897, S 361 ; 1898, S 662. 
737 ; 1S99, S 773. 

Lichterfelde, 1892, S 622. 

— -Oberschoneweide - Friedrichsha- 
gen, 1899, S 321. 

— Oberspree, 1896, S 220. 

Pankow, 1893, S 358 ; 1897, S 169. 

— -Rummelsburg, 1896, S 768. 

— -Spandau, 1896, S 725. 

— -Treptow, 1895, S 334, 468 ; 1896. 
S 245, 257, 371, 470; 1897, S 281. 

Berliner Gewerbeausstellung, 1894, 
S 552. 

— Vororte, 1895, S 234 ; 1896, S 257. 
429 ; 1897, S 404, 416, 531, 726. 

Belvedere-Baumgarten, 1892, S 441 
Bernburg, 1897, S 224. 
Beuthen O.-S., 1896, S 651. 
Bielitz, 1894, S 512, 524 ; 1895, S821. 

— -Ohlirsch (Osterreich), 1894, 8141. 

Zigeunerwald, 1896, 8 72. 

Bilbao, A. E. G., 1897, S 39. 
Birmingham (mit Akk.), 1890, S 488 ; 

Bauer, P., 1892, S 524. 
Blankenburg-Thale, 1892, S 490. 
Bleiberg (Karnthen), 1892, S 384. 
Bludenz-Schrims (Tirol), 1893, S 729. 
Bochum, 1895, S 60, 660. 

— -Gelsenkirchen, 1896, S 639. 

— -Heme, 1894, S 604, 670. 
Bockenheim bei Frankfurt a. M.. 

1892, S 105. 
Bonn, 1899, S 64. 

Bordeaux, 1893, S 577, 694; 1901, 
S 400. 

— -Bouscal-Bigcan, 1894, S 29. 
Boston, 1890, S 465, 525, 610; 1892, 

S 573. 

Bound Brook (V. St. A.), 1898, S 42. 

Boxholm (Schweden), 1890, S 537. 

Bozen-Gries, 1897, S 84. 

Bradford, 1891, S 481 ; 1898, S 649. 

Braunschweig, 1894, S 702; 1895, 
S 309, 660 ; 1896, S 429 ; 1897, 
S 538, 577, 582; 1898, S 693. 
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Bahnen, clektr., Anlagen, Stadte: 
Braunschweig-Helmstedt, 1898, S 678. 

— -Wolfenbuttel, 1895, S 119, 190, 
334, 566 ; 1897, S 697. 

Brighton, durch das Meer, Volk, M., 

1897, S 84. 
Bremen, 1890, S 14, 380, 561 ; 1892, 

S 321 ; 1893, S 372 ; 1896, S 38 ; 

1897, S110; Thomson-Houston Co., 

1890, S 448. 

— -Blumenthal, 1898, S 841. 
Bremerhavcn, Sieg, 1899, S 342. 

— -Kaiserhaven, 1898, S 181. 
Breslau, 1891, S 401 ; 1892, S 220, 

383; 1899, S 518. 
Briesen i. Westpr., 1898, S 259. 
Bristol, 1890, S 380. 

— mit Akk., 1893, S 435. 

— -St. George, 1894, S 1G0. 
Bromberg, 1896, S 471. 

Briinn, 1892, S 384 ; 1896, S 608. 
Briissel 1892, S 490 ; 1893, S 286 ; 

1894, S 336, 465 ; 1895, S 589 ; 189G ; 

S 551, 711; 1897, S 162; Union 

E. G., 1897, S 688. 
Bribe, 1893, S 741. 

Budapest, 1890, S 549, 623 ; 1892, 
S 217, 383, 504, 515, 529 ; 1893, 
S 32, 117, 167, 182, 348, 741 ; 1894, 
S 37, 53, 170, 211, 499, 553, 605, 
632, 658; 1895, S 17, 131, 309, 335, 
371, 457 ; 1896, S 71 ; 1897, S 39, 
150, 170, 423, 624, 643, 710; 1898, 
S24; 1900, S 242; 1901, S 222; 
Braun, 1897, S 545 ; Uppenborn, F., 

1891, S 173. 

— -Budafok, 1896, S 112. 

— -Neupest, 1893, S 742; 1894, S 325. 

— -Schwabonberg, 1895, S 258. 

— -Zugl6, 1897, S 611. 

Buffalo, N.-Y., 1891, S 131 ; White, 

E F 1891 S 300 
Bukarest, 1892, S 309 ; 1893, S 117. 
Burgdorf-Thun, 1899, S 554. 
Cassel, 1892, S 490; 1897, S 135, 588 ; 

1899, S 373; 1901, S 103. 
Charlottenburg, 1892, S 369 ; 1895, 

S 383; 1896, S 429, 450, 539. 
Chemnitz, 1890, S 623; 1892, S 292. 
Chicago, 1890, S 537; 1894, S 702; 

1898, S 163 Rdsch. 
Christiania, 1891, S 414 ; 1893, S 577; 

1894, S 160; 1899, S 518. 
Clermont-Ferrand, 1890, S 34. 
Coblenz, 1897, S 404. 
Como, 1899, S 580 ; v. Podolski, 

1900, S 3. 
Crcfeld-Dusseldorf, 1896, S 137. 
Crimmitschau-Neukirchen-Werdau, 

1899, S 830. 



Batmen, elektr., Anlagen, Stadte: 
Cronenbcrg b. Elberfeld, 1893, S 471. 
Czernowitz, 1896, S 471 ; 1897, S 438. 
Danzig, 1893, S 552, 565 ; 1894, S 702 ; 
A. E. G., 1896, S 793. 

— -Neufahrwasser, 1898, S 495. 
Darmstadt, 1895, S 782 ; 1896, S 188 ; 

1897, S 254, 738 ; 1900, S 1004. 
Debrezin (Ungarn), 1897, S 292 ; 

1901, S 222. 

— -Groflwardein, 1897, S 213. 
Detroit-Port Huron, 1897, S 170. 
Diedenhofen, 1900, S 376. 
Dobling-Grinzing (Osterreich), 1893, 

S 648. 

Dornbirn-Lustenau (Osterreich), 1902, 
S 1133. 

— -Sudenau-Au, 1894, S 141. 
Dorstfcld-Mengede-Waltrop-Horne- 

berg, 1897, S 494. 
Dortmund, 1892, S 622. 

— Kreis, 1898, S127; 1899, S 905. 

— Umgegend, 1897, S 531. 
Dover, 1897, S 586. 

Dresden, 1892, S 63, 105 ; 1893, S 423 ; 

1895, S 130, 809; 1897, S 281, 697; 

1898, S 633; 1899, S 830; 1900, 
S 223. 

— -Kotzschenbroda, 1899, S 641. 

— -Tolkewitz, 1893, S 694. 

— Staatliche Bahn, 1900, S 423. 
Dublin, 1898, S 158. 
Diisseldorf, 1890, S 429 ; 1894, S 170 ; 

1896, S 551 ; 1898, S 410. 
Eilendorf-Stolberg-Eschweiler, 1897, 

S 611. 

Eisenach, 1895, S 354, 415, 660, 809 ; 

1896, S 397. 
Elberfeld, 1894, S 588. 

— -Barmen, 1895, S 16, 32, 371 ; 

1897, S 303. 

— -Cronenberg, 1895, S 544. 
-Remscheid, 1897, S 709. 

— -Neviges, 1897, S 423. 
Elbing, 1896, S 245. 

Erfurt, 1893, S 372; 1894, S 336. 
Erkncr-Riidersdorf, 1898, S 678. 
Essen, 1892, S 490 ; 1894, S 29. 
Evian-les-Bains, Dreiphasenstrom, 

Bonfiglietti, 1898, S 686. 
Fechenheim, 1898, S 127. 
Fiume, 1892, S 595; 1894, S 553; 

1897, S 150, 281. 

— -Budapest, 1896, S 397. 
Florenz-Fiesole, 1890, S 537, 637. 
Francisco-Redwood-City, 1891, S 428. 

& Mateo, 1892, S 465. 

Frankfurt a. M., 1895, S 647; 1896, 

S 31, 651, 666, 696, 711, 783; 1897, 
S 149, 303, 361, 577, 588, 642, 
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Bahnen, elektr., Anlagen, Stadte: 

655, 682; 1898, S 90; 1899, S 291; 
1900, S 812, 888; Akkumulatoren- 
bctrieb, 1897, S 303, 361. 

— -Eschcrsheim, 1894, S 576. 

— -Hohemark, 1896, S 371, 725, 736. 

— -Homburg v. d. H.-Saalburg, 

1898, S 42. 

— -Offenbach, 1898, S 159. 

— -Vororte, 1898, S 98. 

— Waldbahn, mit Akk., 1891, S 220. 
Freiburg i. Br., 1901, S 914. 
Freiheit-Johannisbad, 1893, S 286, 

318 

Freudenau (Wien), 1893, S 182. 
Fiinfkirchen, 1893, S 206, 348. 
Gablonz (Bohmen), 1895, S 323. 
Gablonz a. N., 1897, S 212; 1898, 
S 495. 

Gaisbcrg (Salzburg), 1894, S 433. 
Galatz (Rumanian), 1891, S 639. 
St. Gallon, 1895, S 743. 
Golsenkirchen-Bismarck, 1895, S 733. 

— -Wanne-Eickel, 1891, S 702. 
Gelterkind (Baselland), 1891, S 299. 
Gent, Akkuinulatorcnbetricb, Haus- 

waldt, E., 1899, S 539 ; Zacharias, 
J., 1899, S 471. 
Genua, 1892, S 572; 1895, S 660; 

1897, S 150, 339, 494, 697, 755. 
Gera, 1890, S 561 ; 1891, S 101 ; 1892, 

S 53; 1893, S 182. 
Gesundbrunnen-Pankow bei Berlin, 

1895, S 485; 1896, S 571; S. 4c H., 

1895, S 687. 
Glasgow, 1890, S 574; 1898, S716; 

1899, S 79; Akkumulatorwagen, 

1890, S 675. 
Glauchau-Mecrane-Crimmitschau, 

1898, S 90. 

Ginundcn, 1894, S 141, 170, 457, 482; 
1897, S 377. 

— -Theresicnthal, 1897, S 417. 

— -Vorchdorf, 1895, S 648. 
Gorlitz, 1895, S 809 ; 1896, S 335, 

507; 1898, S 351, 662. 

GossensaB-Ainthorspitze, 1899, S 518. 

Gotha, 1900, S 121. 

Gothenburg, 1892, S 465 ; 1899, S 270. 

Graz, 1896, S 17; 1897, S 709; 1898, 
S 56, 293; 1899, S 628; Uinbau, 
Posohenrieder, P., 1900, S 376. 

— -Mariatrost, 1898, S 127. 
Grcnoble-Chaparcillan, 1901, S 1053. 
Griinberg, 1S90, S 666. 
Griitschalp-Mvirren (Schwciz), 1891, 

S 493. 

Guernsey (England, Kanalinsel), 

1891, S 507 ; 1894, S 252. 
GyOr (Ungarn), 1893, S 32. 



Bahnen, elektr., Anlagen, Stadte: 
Haag-Scheveningen (mit Akk.), 1891, 

S 557, 639. 
Haarlem-Zandvoort, 1899, S 518. 
Hagen i. W., 1890, S 500; 1895, 

S 103, 234; 1896, S 551; 1897, 

S 709. 

— -Eckcscy, 1895, S 157. 

Halle a. S., 1890, S 198, 416, 500; 
1891, S 272, 362; 1892, S 115, 198; 

1895, S 134 ; 1896, S 112, 137 : 1897, 
S 38. 

— -Leipzig, 1895, S 415, 485. 607, 
743, 792; 1896, S 112 ; 1897, S 327, 
494 ; 1899, S 257, 407, 442. 

— -Merseburg, 1899, S 257. 
Hamburg, 1893, S 471 ; 1894, S 160, 

211, 642; 1895, S 194, 637; 1897, 
S 565. 

— -Altona, 1894, S 553; 1895, S 119, 
354 ; 1897, S 339. 

— -Blankcnese. 1901, S 591. 

— -Harburg, 1890, S 17. 

— -Vororte, 1897, S 52 ; 1902, S 226. 

— -Wohldorf, 1897, S 26. 

Hamm i. W., 1896, S 639 : 1898, 

S 506, 717. 
Hanau, 1899, S 48. 
Hannover, 1893, S 348 ; 1895, S 89 ; 

1896, S 112 ; 1897. S 236; 1898, 
S 181 ; RoB, F, 1897, S 178. 

— -Hildesheim, 1895, S 809 ; 1898, 
S 567 ; 1899, S 257. 

Harzburg, 1898, S 705. 
Havre, 1893, S 348, 432; 1894, S 468, 
576. 

Heidelberg, 1896, S 71 ; 1897, S 237. 

— -Wiesloch, 1901, S 641. 
Heilbronn, 1897, S 69. 
Hellmonsedt-Postlingbergbahn, 1897, 

S 99. 

Helsingborg (Schweden), 1902, S851. 
Helsingfors (Finnland), 1899, S 108. 
Hermannstadt (Siebenburgen), 1895, 
S 308. 

Hildburghauscn, 1891, S 185. 
Hildesheim, 1893, S 576. 
Hirschbcrger Tal, 1898, S 828. 
Holmenkollcn-Majorstuen,Hoffmann, 

F., 1898, S 585. 
Homburg v. d. H.-Dornholzhausen, 

1898, S 181 ; 1899, S 580. 
Huddersfield, 1901, S 199. 
Indianopolis, 1890, S 416, 490; 1896, 

S 246. 
Isartal, 1901, S 366. 
Ischl, lliitienpckalpe, 1891, S 234. 
Iserlohn, 1900, S 355. 
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Bahnen, elektr., Anlagen, Stadte: 
Jekaterinoslaw, Winkler & Orban, 

1900, S 405. 

Kairo, 1895, S 309, 567 ; 1896, S 526, 
551. 

Kaltern (Tirol), 1897, S 727. 

— -MendelpaO, 1902, S 1134. 
Karlsbad, 1893, S 45, 154, 648, 741 ; 

1894, S 18. 
Karlsruhe i. B., 1897, S 423. 
Karolinenthal-Wysotschan, 1896, 

S 217. 
Kassel, 1898, S 195. 
Kastel-Biebrich -Wiesbaden, 1894, 

S 29; 1896, S 188. 
South Kensington-Paddington, 1891, 

S 43, 169. 
Kiel, 1894, S 538; 1895, S 544; 1896, 

S 220, 371. 
Kiew, 1894, S 360. 

Klampenbcrg-Humlebok (Danemark), 

1894, S 141. 
Klausenburg, 1897, S 150. 

— -Gyalu-Sz. La/.to, I'ngarn, 1896, 
S 651. 

Klosterneuburg-Weidling, 1897, SI 35. 
Koblenz, 1895, S415; 1897, S 170; 
1899, S 641. 

— Umgegend, 1895, S 544. 

Koln, 1895, S 620 ; 1896, S 371,471 ; 

1897, S 110, 162, 212, 577, 621 ; 

1898, S 410, 441. 

Koniggratz, 1894, S 605 ; 1897, S 404. 
Konigsberg i. Pr., 1893, S 662 ; 1894, 

S 512 ; 1895, S 245 ; 1897, S 270, 

782, 

Konigshiitte-Schoppinitz, 1895, S 632. 
Konigstein i. Taunus, 1894, S 170. 
Kopenhagen, 1897, S 589 ; 1898, S 210. 
Krakau, 1897, S53; 1900, S 630; 

1901, S 222. 
Kreuznach, 1897, S 611. 
Krimmeler Wasserfalle, 1897, S 149. 
Landsberg a. W., 1898, S 115; 1899, 

S 580. 

Laredo-Nuevo-Laredo (Mexiko), 1890, 

S490, 675. 
Lausanne, Palaz, A., 1895, S 276. 
Lecce-Cataldo (Unteritalien), 1897, 

S 589. 

Leeds, 1891, S 530 ; 1897, S 586. 

Leicester, 1901, S 471. 

Leipzig, 1894, S 433, 446, 621; 1895, 

S 134 ; 1896, S 353 ; 1899, S 309 ; 

Eisig, 1897, S 441. 

— -Dresden (Projekt), 1897, S 52. 

— -Merseburg, 1896, S G51. 
Lemberg, 1893, S 45, 318, 432, 638 ; 

1894, S 325, 346. 
Generalregister ETZ. 



Bahnen, elektr., Anlagen, Stadte: 
Lichterfelde-Siidende-Steglitz (bei 
Berlin), 1893, S 674 ; 1&94, S 433, 
457. 

Teltow, 1891, S 272. 

Libau (RuBland), 1897, S 39. 
Liebau (Schlesien), 1897, S 99. 
Liegnitz, 1896, S 441 ; 1898, S 90. 
Linz, 1895, S 607, 684; 1896, S 31, 
471 ; 1897, S 494. 

— -Kleinmunchen (Osterreich), 
1902, S 1134. 

— -Postlingberg, 1898, S 411. 
Lissabon, 1897, S 391. 

Little Rock, Ark. V. St. A., Thom- 
son-Houston Co. 1893, S 23. 

Liverpool, 1892, S 646; 1902, S 942. 

Lodi-Chignole (Lombardei), 1890, 
S 476. 

Lodz, 1897, S 84, 135; 1899, S 14. 

— -Zgierz-Pabianice, 1901, S 162. 
London, 1891, S 20, 31, 326; 1892, 

383; 1893, S 14; 1898, S 40, 193, 
411, 691; 1900, S 466; 1901, S 64, 
199, 220, 365, 654, 705, 875, 1014, 
1067 ; 1902, S 783. 

— Baker Street-and Waterloo Rail- 
way, 1900, S 1004. 

— Metropolitan District Railway, 
1901, S 530. 

— -Southend, 1891, S 390. 

— -Southend, Quai, 1890, S 489. 

— Waterloo and City Railway, 1898, 
S 602. 

Loschwitz-Pillnitz, 1898, S 633; 1902, 
S 1135. 

St. Louis, 1890, S 490; 1892, S 516; 
1893, S 182. 

— -Chicago, 1892, S 115, 157; 1893, 
S 14. 

Louisville (V. St. A.), 1890, S 61. 
Lubcck, 1893, S 154, 265, 423; 1894, 
S 293. 

Ludwigshafen a. Rh., 1901, S 686. 

Lugano, 1896, S 193. 

Luttich, 18%, S 711. 

Luzern, 1890, S 454. 

Lyon, 1891, S 169, 453; 1893, S 67. 

Oullins, 1894, S 374. 

Madrid, 1893, S 483. 
Magdeburg, 1897, S 588. 
Mahrisch Ostrau-Karwin, 1897, S 494. 
Mailand, 1892, S 700 ; 1893, S 358, 
648, 674, 742 ; 1895, S 416. 

— -Monza, 1899, S 162. 

Mainz, 1896, S 450, 793; 1897, S611. 

— Umgegend, 1896, S 95. 
Mannheim, 1898, S 293 ; 1899, S 597. 

— u. Ludwigshafen, 1899, S 906. 

— Umgegend, 1900, S 917. 
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Batmen, elektr., Anlagen, Stadte: 
Mansfelder Bergrevier, 1898, S 580 ; 

1899, S 309. 
Marienbad, 1902, S 477, 1134. 
Markersdorf-Mariazell, 1893, S Ul. 
Marseille, 1891, S 185 ; 1892, S 452, 

675 ; 1893, S 494. 
Meckenbeuren-Tcttnang, 1895, S 296. 
Mciringcn-Grindelwald, 1895, S 757 ; 

1897, S 234. 
Meiringen-Wasen, 1897, S 135. 
MeiDen, 1897, S 169. 
Melbourne, 1902, S 1087. 
Metz, 1899, S 64. 

Middlesborough-Stockton-Thornaly, 

1898, S 505. 
Minneapolis, 1891, S 338. 
Miskolcz, 1892, S 384. 
Monaco, 1898, S 828. 
Montreal (Canada), 1896, S 200. 
Moskau, Krannhals, E., 1900, S 113. 

— Projekt, 1902, S 1135. 
Mulhausen i. E., 1891, S 374, 499. 
Miihlhausen i. Th., 1896, S 489. 
Muhlheim a. d. Ruhr, 1897, S 423 ; 

1899, S 357. 

— -Obcrhausen, 1896, S 294, 526 ; 
1897, S 588. 

Miinchcn, 1894, S 433, 466, 643, 718; 

1895, S 89, 415, 468, 589; 1896, 
S 217 ; 1897, S 170, 237, 349, 447, 
621, 667; 1898, S 479, 628; 1899, 
S 502, 551 ; 1900, S 157. 

M.-Gladbach, 1899, S 140. 

— -Rheydt, 1897, S 588, 611 ; 1898, 
S 527. 

Miinster, 1896, S 526. 

Murnau - Kohlgrub - Oberammergau, 

1897, S 377 ; 1899, S 906. 
Neapel, 1891, S 53. 

New York, 1894, S 337; 1895, S 322; 

1896, S 53 ; 1897, S 721. 763 Rdsch. ; 
1901, S 863. 

— Akkumulatorenbetrieb, 1893, 
S 695 ; 1891, S 29. 

Nischni-Nowgorod, 1894, S 240. 
Nurdhausen-Thale, 1892, S 383. 
Niirnberg, 1893, S 89, 457, 565 ; 1894, 
S 211, 293; 1895, S 69, 395, 620; 

1896, S 429 ; 1897, S 135, 281 ; 1898, 
S 780; 1899, S 518; 1901, S 306. 

— -Erlangen, 1891, S 280. 

— -Fiirth, 1891, S 416, 576, 588, 
643, 658; 1895, S 519, 660; 1896, 
S 257, 294, 307, 471; 1897, S 149; 

1898, S 555; 1899, S 830; 1900, 
S 355, 1051. 

NuCdorf-Kahlenberg, 1897, S 213. 
Oberammergau - Kohlgrub - Murnau, 

1897, S 69, 110. 



Bahnen, elektr., Anlagen, Stadte: 
Oberhausen-Muhlheim a. d. Ruhr, 

1895, S 504. 

— -Sterkrade, 1897, S 621. 
Offenbach-Dictesheim, 1898, S 841. 

— -Rumpenheim, 1898, S 841. 
Olmiitz (Miihren), 1895, S 257 ; 1899, 

S 291. 

Ostrau-Kanvin, 1898, S 841. 

Oswiecim-Biala, 1894, S 293. 

Paderborn-Neuhaus, 1900, S 777. 

Palermo. 1898, S 273. 

Paris, 1890, S 454, 610; 1891, S 338; 
1892, S180, 699; 1893, S432, 482, 
706; 1894, S 553, 621; 1895, S 441, 
505; 1896, S 397, 736 ; 1897, S 402, 
416 ; 1899, S 107, 845. 

— Betrieb, Dieudonne, E., 1894, 
S 429. 

Partenkirchcn-Eibsee, 1897, S 193. 

— -Mittcnwald, 1898, S 159. 
Pasing-Munchen, 1898, S 693. 
Payerbach-Prein, 1895, S 35. 
Pecs (Fiinfkirchen), 1897, S 589. 
Pest, Metropolitanbahn, 1896, S 124. 
St. Petersburg, 1895, S 607 ; 1897, 

S 135, 237, 656; 1898, S 294, 841 ; 
1899, S 183. 

— -Iraatra (Ruflland), 1902, S 497. 

— -Pulkowa, Koula, W., 1898, S 792. 
Philadelphia, 1895, S 172. 

Pilsen, 1892, S 504 ; 1896, S 489. 
Pittsburg, Kan., 1890, S 364. 
Paolo-Cosenza-Cotrone, 1898, S 159. 
Pojana-Morul (Ungarn), 1901, S 994. 
Popocatepetl (Mexiko), 1892, S 573. 
Poprad (Ungarn), 1892, S 700. 

— Tatrafiire, 1892, S 406. 

— -Schmeks (Ungarn), 1896, S 639. 
Posen, 1895, S 504, 544; 1896, S 639; 

1897, S 292. 
Polinck-Krolpa-Ranis-Zicgonruck, 

1896, S 582. 

Potsdam, 1897, S 377 ; 1899, S 309. 

Prag, 1890, S 574; 1892, S 383 ; 1893, 
S 205, 715; 1891, S 133: 1895, 
S 190, 519; 1896, S 124; 1897, S 99; 
667. 

— -Baumgarten, 1891, S 453. 

— -Belvedere-Baumgarten, 1890, 
S 429. 

— -Lieben, 1895, S 257. 

— und Umgcgend, 1897, S 404. 
PreOburg, 1893, S 618, 265; 1894, 

S 160, 391. 
Prins, 1891, S 327. 
Promontor bei Budapest, 1894, S 538. 
Recklinghausen-Herten-Wanne, 1899, 

S 905. 

Rcgensburg, 1894, S 670. 
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Bahnen, elektr., Anlagen, Stadte: 
Reichenberg i. Bohmen, 1895, S 35, 

69, 441; 1897, S 738; 1900, S 581. 
Remscheid, 1893, S 372 ; 1895, S 190; 

Union E.-G., 1893, S 505. 
Riga, 1896, S 624; 1901, S 641. 
Rio de Janeiro, 1896, S 666. 
Rochester, N.-Y., 1890, S 317 ; 1891, 

S 20. 

Rom, 1891, S 117; 1892, S 144, 464; 
1893, S 494; 1895, S 131 ; 1896, 
S 53, 125. 

— -Frascati, 1896, S 769. 
Rosenburg-Zwcttl (Nied.-Osterreich), 

1895, S 693. 

Rostow (RuMand), 1899, S 321, 357. 
Rouen, 1896, S 294. 
Riidcsheim-Wiesbaden, 1899, S 773. 
Rudolf sheim-Hiitteldorf, 1899, S 663. 
Ruhrort, 1895, S 647 ; 1896, S 353. 
Salcve (Genf), 1893, S 193. 
Santiago de Chile, 1900, S 777. 
Schandau, 1900, S 777. 

— -Lichtenhainer Wasserfall, 1900, 
S 1025. 

SchaBburg (Siebcnbiirgen), 1902, 
S 750. 

Schneeberg (Osterreich), 1894, S 53. 
Schneekoppe, 1898, S 828. 
Schwelm, 1891, S 538. 
See-Unternach, 1891, S 670. 
Serajewo (Bosnien), 1895, S 371 ; 

1897, S 163. 
Sevilla, 1896, S 489. 
Sidney, 1890, S 466. 
Sissach-Gelterkinden, Denzler, 1891, 

S 504. 

Smichow-Kosiz (bci Prag), 1897, S 52. 
Sofia, 1901, S 162. 
Solingen, 1895, S 809. 

— -Elberfeld, 1896, S 95. 
Spandau, 1891, S 317 ; 1895, S 457 ; 

1896, S 180, 200, 216. 

— -Plotzensee, 1896, S 235. 

— -Westend, 1896, S 235. 
Staffordshire, Dickinson, A., 1893, 

S 44. 

South-Staffordshire, 189 1, S 447 ; 

Dickinson, A., 1894, S 665. 
Stans-Stansstadt (Schweiz), 1892, 

S 452. 

Stansstad-Engelberg, 1896, S 725. 
Starnberger Sec, 1895, S 519. 
Stettin, 1895, S 89 ; 1897, S 697. 
Stockholm, 1892, S 220. 

— -Djursholm, 1891, S 186; Dah- 
landcr, R., 1898, S 360. 

Stralau-Treptow, Tunnelbahn, 1900, 
S 13. 



Bahnen, elektr., Anlagen, Stadte: 
StraBburg i. E., 1895, S 16, 468. 
StuhlweiBenburg (Ungarn), 1897, 
S 135. 

Stuttgart, 1892, S 441, 490, 687 ; 1894, 

S 186, 553 ; 1895, S 119, 660. 
Sunderland (England), 1900, S 761. 
Szabadka, 1892, S 700 ; 1897, S 589. 

— -Pal ics, 1897, S 643. 
Tabor-Bechin (Bohmen), 1902, S 1134. 
Temesvar, 1892, S 384, 395 ; 1896, 

S 246 ; 1897, S 150. 
Teneriffa, 1901, S 547. 
Teplitz, 1895, S 504, 693 ; 1896, S 236. 

— -Dux-Osseg (Bdhm.), 1897, S 270. 

— -Eichwald, 1892, S 384, 515 ; 

1891, S 718 ; 1895, S 672 ; 1896, 
S 124; 1897, S 327. 

Tetschen-Bodenbach-Eulau, 1897, 
S 237. 

Thoresiopolis-Palics, 1892, S 633. 

Thorn, 1899, S 14. 

Tolosa, 1892, S 105. 

Topeka (V. St. A.), 1890, S 50. 

Trento, 1894, S 512. 

Trier, 1899, S 14. 

Triest, 1892, S 529. 

— -Opcina, 1901, S 857. 
Trotha, 1892, S 595. 

Turin, 1896, S 793; 1897, S 377; 

1898, S 159. 
Tiirkheim-Drei-Ahren, 1899, S 459. 

— -Worishofen, 1896, S 582. 
Tyneside (England), 1902, S 942. 
Ulm, 1894, S 293. 
Valladolid, 1899, S 608. 
Velbert-Hosel, 1895, S 684. 

— -Wcrden, 1899, S 225. 
Veyricr-Monnetier-Mornex(Savoyen), 

1892, S 63. 

Waldenburg i. Schl., 1898, S 878. 

Warnsdorf-Rnmburg (Bohmen), 1897, 
S 423 ; 1898, S 693. 

Warschau, 1895, S 607; 1896, S 162. 

WeiBenfels-Querfurt, 1898, S 241. 

Wemding-Nordlingen, 1896, S 783. 

Werne, 1897, S 643. 

AVien, 1890, S 574 ; 1891, S 299 ; 1892, 
S 332, 464, 475, 687 ; 1893, S 154, 
265, 286, 326, 432, 543, 552, 577, 
595, 618, 694, 706 ; 1894, S 73, 84, 
128, 170, 186, 205, 228, 240, 252, 
293, 305, 324, 391, 433, 447, 468, 
553, 567, G05, 643, 670, 694, 702; 
1895, S 89, 119, 178, 234, 257, 296, 
353. 383, 168, 566, 660, 757, 821; 
189C, S 38, 53, 71, 73, 235, 246,257, 
371 ; 1897, S 38, 69, 84, 149, 170, 
213, 237, 281, 327, 339, 350, 438, 
531, 578, 611, 709; 1898, S 115, 

9* 



Digitized by Google 



182 



Bahnen 



Bahnen, elektr., Anlagen, Stadte: 
159, 387, 737, 828; 1899, S 141, 
162, 239, 628, 722, 757, 891; 1900, 
S 582, 630; 1901, S 118, 201, 222, 
936 ; 1902, S 414 ; RoB, F, 1895, 
S 45. 

— Verstadtlichung, 1902, S 36. 

— -Baden, 1897, S 52, 81, 170; 1898, 
S 98, 387. 

— -Voslau, 1897, S 135. 

— -Praterstern-Kagran, 1893, S 237, 
565 ; .1894, S 98. 

— -Prefiburg, 1901, S 857. 

— -Sehwechat, 1893, S 218, 237. 

— Stadtbahn, 1899, S 425, 811 ; 1902, 
S 1134. 

Wiesbaden, 1893. S 14, 326; 1894, 
S 204 ; 1895, S 234, 821 ; 1896, 
S 335 ; 1898, S 127 ; 1899, S 14. 

— -Mainz-Eltville, 1896, 8 725. 

— -Sonnenberg, 1894, S 538. 

— -Walkmiihle, 1891, S 643. 
Winterthur-Tofl, 1898, S 555. 
Witten, 1899, S 61. 

— Umgegend, 1897, S 531. 
St. Wolfgang, 1892, S 490. 
Wunstorf-Bad Rehburg, 1891, S 299. 
Wiirzburg, 1895, S 792; 1896, S 608; 

1897, S 494 ; 1898, S 878 ; 1899, 
S 608. 

Zittau i. Sa., 1898, S 737. 

Zombor-Apatin (Ungarn), 1895, S 648. 

Zurich, 1890, S 465 ; 1893, S 218 ; 
1894, S 170; 1895, S178; 1896, 
S 245 ; 1899, S 257 ; Edstrom, J. S., 
1900, S 323. 

— -Hirslandcn, Maschinenfabrik 
Oerlikon, 1894, S 356. 

— -Oerlikon-Seebach, 1896, S 507 ; 
1897, S 682, 726. 

Zwickau i. Sa., 1894, S 268; 1900, 
S 937. 

— -NiederhaBlau, 1898, S 56. 

— -Wilkau, 1892, S 157. 

— Arbeitsdraht, 1896, S429, s.a.—Lei- 
tungen, — Stromzufiihrung. 

— Arbcitsverluste, Herring, S., 1897, 
S 565. 

— Ausgleichdynamos, 1898, S 294. 

— Bau, schneller, 1898, S 42. 

— Bedeutung fiir den Verkehr, Kost- 
ler, II., 1893, S 265. 

— Belastungsdiagramme, Rcckenzaun, 
A., 1892, S 302. 

— Beleuchtungsspannung, Regelung, 
Schuh, H., 1902, S 292. 

— Bergbahnen in den Alpen, 1898, S99. 
Gos.sensaB-IIuhnerspiel (Tirol), 

1897, S 438. 



Bahnen, elekt., Bergbahnen, Jungfrau- 
bahn, 1896, S 162; 1897, S 26; Koppe, 
C, 1897, S 78; Strub, E., 1897, 
S511. 

Wahl des Systems, West-Kunz, 

1897, S99. 

s. a. Bahnen, Seilbahnen. 

— technische Bedingungen u. Sicher- 
heitsvorschriften in Berlin, Kall- 
mann, M., 1896, S 355. 

— Betrieb, RoeMer, G., 1900, S 932; 
Ziehl, E., 1902, S 645. 

mittels Trans formatoren, 1896, 

S 137. 

Umfang und Kosten, Blackwell, 

R., 1894, S 337. 

— Betriebskostcn, 1895, S 354 ; Black- 
well, 1894, S 337. 

— Betriebslange in Ostcrreich, 1902, 
S 834. 

— Blocksignale, Mork. H. A.. 1902, 
S 396. 

— Bremsen, Fell, C, 1901, S 589. 816; 
Sperry, E. A., 1894, S 598. 

fiir Anhangewagen, Krebs, A., 

1900, S 601. 
el. Betriebs- und Notbreinse, 

Fischinger, G. E., 1899, S 314. 
Wirbelstrombremse der Helios 

El.-A.-G., 1899, S 857. 

— Bremswiderstiinde, Berechnung, 
Erens, F., 1899, S 277. 

— Bremsung, elektr., M tiller, Maxim., 
1902, S 515. 

von Zugcn, Schiemann, M., 1899, 

S 535. 

Nutzbremsung von el. Wageu, 

Baumgardt, L., 1891, S 489. 

— Brief befordcrung, 1891, S 510. 

— Bruttoabgaben, graphische Ermit- 
telung, Mattersdorff, W., 1898, S 823. 

— Bugelschlcifkontakt, Stobrawa, 

1898, S 108. 

— fur Drehstrom, 1896, S 193 Rdsch. ; 

1897, S 170, 268 ; Brown, Boveri 6i Co., 
1900, S 592; v. Kando, C, 1900, 
S516; Schimpff, 1902, S 510. 

Evian-les-Bains, Bonfiglietti, 

1898, S 686. 

oder Glcichstrom, 1899, S 231 

Rdsch.; Hubcr, E., 1899, S 182; Kiib- 
ler, W., 1902, S1127; Niethammer, 
1902, S 1013. 

— fur hochgespannten Drehstrom, 
1900, S 423 ; Reichel, W., 1900, S 453. 

fur Stadtbahnen, Fabre, M., 

1902, S120; Ganz&Co., 1901, S 981 
Rdsch. 

— fur Druckluft oder Elektrizitat ? 
Popp, V., 1894, S 251. 



Digitized by Google 



Bahnen 



133 



Bahneu, Elektrizitiitswerke, Betrach- 
tungen, Eisig, M., 1902, S 588. 
Coblenzer Straflenbahn-Gcs., 1899, 
S G35. 

Niirnberg-Further Straflenbahn, 1900, 
S 355. 

Portsmouth, N.-A., 1902, S 1043. 
Zwickau, Schuckert & Co., 1894, S 686. 

— Entwickelung, 1899, S 1 Bdsch. ; 
van Vloten, 1894, S 499. 

in Amerika, 1895, S 544 ; 1898, 

S 126. 

— — in Ungarn, PaupiS, A., 1895, 
S 89. 

— — s. a. Bahnen, Anlagen. 

— Erdstrome, Hering, C, 1899, S 523; 
Jastrow, 1901, S 391 ; Krohn, S., 
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Cailletet, 1891, S 90. 

Befahigungsnachweis fiir Elcktrotech- 
niker in Ungara, 1897, S 70. 

Beglaubigung und Priifung von Elek- 
trizitatsverbrauchsmessern in Oster- 
reich, 1900, S 1025. 

Belastbarkeit von Kupferleitungen, 
1891, S 595. 

Belastungsdiagramme der Elektrizi- 
tatswerkc Berlin, 1898, S 115. 

Paris, 1898, S 115. 

— von StraCenbahnen, Rcckcnzaun, 
A., 1892, S 302. 

Beleuchtung, elektr., Anlagcn, s. d., 
s. a. Elcktrizitatswerkc. 

— von Ausstellungen. 

s. Anlagen, elektr., Ausstellungen. 
s. a. Ausstellungen. 

— von Bahnhofen, 1891, S37; Klug, 
W., 1895, S761; Preece, LI., 1893, 
S 593. 

in Bayera, 1895, S 743. 

in Preutfcn, 1894, S 227. 

— ■■ — Stiidte: 

Breslau, 1893, S 305. 

Calais, 1891, S 100. 

Dresden, 1893, S65; 1899, S 830; 
Ulbricht, It., 1893, S 404. 

Glciwitz, Gebr. Naglo, 1896, S 712. 

Gustavsburg, 1892, S 710. 
' Ilamm, 1892, S 646. 

Hanau, 1898, S 678. 

Munchen, 1894, S 693; 1898, S 41. 



Beleuchtung von Bahnhofen, Stadte: 

Nancy, 1892, S 538. 

Paris, Orleans-Bahnhof, 1891, S 413 ; 
1892, S 475, 538. 

Ulm, 1891, S 116. 

Wurzburg, 1894, S 335. 

Zurich, 1898, S 293. 
■ — — s. a~ Anlagen, el., Bahnhofe. 

— von Bahnsteigen durch Eisenbahn- 
ziige, Krizik, 1892, S 179. 

— von Bahnpostwagen, Boese At Co., 
1893, S 741 ; Grawinkel, C, 1894, 
S 110. 

Berlin-Frankfurt a. M., 1893, 

S 674. 

Frankfurt a. M., 1898, S 661. 

— Ballsale, 1894, S 108. 

— in Bergwerken, 1894, S 18. 
Kosten, 1890, S 637. 

— Brauereien, 1895, S 245, 295. 
Gebr. Kubelka in GroB-Wister- 

nitz, 1895, S 544. 

— von Biihnen, s. Buhnenbeleuchtung. 

— vonEisenbahnwagen, 1890, S19, 537, 
584 ; 1892, S 475 ; 1894, S 185 ; 1895, 
S322; 1896, S443; 1897, S 25, 211; 
1898, S 567, 808; 1900, S 969 Rdsch. ; 
1901, S 875,, 970 : 1902, S 457 ; Auvert, 

1900, S 870; Bruun, J. B., 1894, 
S 425 ; 1895, S 163 ; Biittner, M., 

1901, S17; Dick, E., 1898, S 145, 
263 ; 1901, S 91 ; Hubcr, J. L., 1891, 
S 320 ; Jacquin, Ch., 1902, S 655, 
739 ; Massenbach, H., 1900, S 50 ; 
May, O., 1901, S 29 ; Puluj, 1891, 
S72; v. Thielen, 1902, S350; Tim- 
mis, 1890, S49; Uppenborn, F., 
1891, S 253; Vkarino, 1901, S 83; 
Wallitschck, K., 1901, S 238. 

Kosten, 1890, S 65. 

Linien : 

Australien, 1892, S 699. 

Bcrlin-Altonaer Schnellzuge, 1902, 
S 1066. 

Berlin-Frankfurt, 1897, S 25. 
DaniHche Staatsbahnen, Bruun, J. B., 

1894, S 425. 
Dortmund -Gronau-Enschede, 1895, 

S322. 

Italienische Mittelmeerbahn, 1892, 
S 661. 

Jura-Simplon-Bahn, 1897, S 69. 
Kaiser Ferdinands-Nordbahu, 1893, 

S 286. 
Kapland, 1891, S 413. 
Korsor-Kopenhagen, 1892, S 105. 
Osterr. Kaiser Ferdinand-Xordbahn, 

1896, S443. 
Osterr. Staatsbahnen, 1897, S 530. 
Paris-Havre, 1892, S 266. 
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Beleuchtung vou Eisenbahnwagen , 
Linien: 

Paris-Lyon-Mittelmeerbahn, 1893, 
S. 306. 

Pariser Nordbahn, 1893, S 45. 
Simplon-Bahn, 1892. S 91, 143. 
Ungara, 1890, S 637. 
Werrabahn, 1892, S 115. 

in D-Zfigen, Wichert, 1902, 

S431. 

— v. Feuerwehrstationen, 1894, S 552. 

— v. Fontanen, s. d. 

— Gasverbrauch, 1898, S 374. 

— Gestehungskosten in Paris, 1891, 
S 70. 

— der Gewerbeschule in Dresden, 
1900, S 812. 

— von Hafen u. Kiisten, 1893, S 481. 

— von Hausnummern, 1892, S 395. 

— Hofburg in Of en, 1894, S 604. 

— — Wien, 1893, S 430, 482, 552. 

— von Hotels, 1896, S 470, 488. 

— Kaiserdenkmal am Deutschen Eck 
bei Coblenz, 1897, S 655. 

— von Kanalen, Nordostseekanal, 

* 1894, S 239, 305 ; Coerper, C, 1895, 
S 378 

— — Suezkanal, 1896, S 384. 

— von Kasernen in Wien, 1896, S 594. 

— von Kirchen: 

Bremen bei Dermbach (Thur.), 1892, 

S 489. 
Brixton, 1890, S 560. 
St. Jude, Kensington, 1890, S 476. 
Kassel, 1893, S 13. 
Mosbach, 1892, S 661. 
St. Nazaire (Frankreich), 1891, S594. 
Speyer, Dreifaltigkeitskirche, 1893, 
S 31 

Wien, 1892, S 571. 

Wien, Stefansdom, 1892, S 594; 

1893, S 27. 

— von Krankenhiiusern : 
Amsterdam, 1898, S 71. 
Berlin, am Urban, 1893, S 337. 
Metz, 1893, S 409. 

Petersburg, Besson, A., 1893, S 482, 
530. 

— Kuranstalten in Eagaz, Maschinen- 
fabrik Oerlikon, 1893, S576. 

— Kurhaus in Homburg v. d. H., 1897, 
S 161. 

— Markthalle in Dresden, 1896, S 124. 

— von Nachtoranibussen, 1896, S 306. 

— Kgl. Palais Leipzig, 1896, S 124. 

— Paxlamentsgcbaude in Wien, 1897, 
S 169. 

— mit Primarbatterien, 1890, S 596. 

— — und Sekundarbatterien, 1890, 
S 476. 



Beleuchtung, Rathaus, Berlin, 1890, 
S453. 

— Rathausuhr, Wien, 1891, S 603. 

— Reichstagsgebaude, Berlin, 1894, 

5 093. 

— von Rettungsbojen, 1893, S 505. 

— von Schiffen, Eergteil, 1901, S 754. 
Gota (Schwed. Kriegsschiff), 

1891, S 234. 

Normannia, 1890, S 514. 

La Touraine, 1891, S 594. 

vom Lande aus, Snell, C. Scott, 

1894, S 512. 

— Seineprafektur in Paris, 1894, S 18. 

— von Springbrunnen usw., Schuckert 

6 Co., 1891, S 552 ; Krcuzberg bei 
Berlin, 1898, S 495 ; 1899, S 707. 

— von StraOen : 

Berlin, 1895, S370; 1897, S269; 1899, 
S63. 

Berlin, Oberspree-Ortschaften, 1895, 
S 684. 

Budapest, 1896, S 680 ; 1897, S 236. 

— Storungen, s. d. 

— Stromprcise, s. d. 

— von Theatern, Feuerlein, C, 1896, 
S 279. 

s. a. Biihnenbcleuchtung. 

— — Stadte : 
Agram, 1895, S 231. 
Amsterdam, 1894, S 418. 
Braunschweig, Hof theater, 1893, S 153. 
Budapest, 1895, S415; 1896, S 137. 
Diisseldorf, 1899, S 239. 

Essen, 1891, S 271. 

Karlsruhe, 1890, S 493; 1891, S 100. 

Kolozsvar, 1892, S 383. 

Leipzig, 1897, S 437. 

Munchen, 1895, S 15. 

Paris, Theatre des Nouveautes, 1892, 

309. 

Wien, Josefstadt, 1894, S 524. 
Zurich, Stadttheater, 1893, S 88. 

— von Treppcnhausern, selbsttatige, 

1892. S 395. 

— Tunnel in Chicago, 1894, S 293. 

— Universitat Wien, 1894, S 324. 

— mit Vacuumrohren, 1896, S 629 
Rdsch. ; Moore, Mc. F., 1896, S 637. 

— Vergleich mit Gasbclcuchtung, 
1890, S 623 ; Berlin, 1891, S 481 ; 
Stockholm, 1894, S 204. 

— mit Wechselstroraen hoher Fre- 
quenz, Tesla, N., 1891, S 413. 

— von Zimmeruhren, Saal, O., 1890, 
S 60. 

Beleuchtung, s. a. Elektrizitatswerke. 
Beleuchtungsanlagen, Feueraicherheit, 
1895, S 684. 
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Beleuchtungsanlagen fur Stadte, Geist, 
E. H., 1890, S37, 297. 

— s. a. Anlagen, el. 

— s. a. Sicherheitsvorschriften. 
Beleuchtungsarten, Okonomie, Nichols, 

E., 1891, S 40. 

— Wiirmeabgabe pro Kerze bei ver- 
schiedenen — , Dicke, H., 1893, S594. 

Beleuchtungsbatterien, 1890, S 141 ; 
Coad, 1890, S154; Pollak, 1890, 
S 230. 

Beleuchtungsindustrie, Prag 1899, 1890, 
S 489. 

Beleuchtungskabel, s. Kabel. 
Beleuchtungskbrper, V. d. EL, 1901, 

5 488. 

Beleuchtungsspannung, Regelung bei 

Bahncn, Schuh, H., 1902, S 292. 
Beleuchtungswagcn, elektr., Ludecke 

6 Giildner, 1897, S 493. 

— der Italienischen Siidbahn-Ges., 
1899, S 860. 

— Schuckert & Co., 1891, S 564. 
Benzin, elektr., Entziindung, Richter, 

M., 1893, S 729. 
Berecbnung von Akkuraulatoren fur 
Zentralen, Schroder, L., 1891, S 585. 

— von Dynamomaschinen, Behrend, 
H., 1891, S63; 1892, S 603; Geist, 
E. H., 1890, S 603. 

— von Gleichstroraankern, Isenthal, 
Ad., 1890, S 83. 

— von Gleichstrommaschinen, Kor- 
rodi, E., 1902, S 1042. 

— der Kurven dcs Induktionsmotors, 
Lindstrom, A., 1902, S 521. 

— von Leitungen, Teichmullcr, J., 
1902, S 190. 

— von Leitungen auf Wirtschaftlich- 
kcit, Cahen, H., 1902, S 306. 

— magnetomotorischer Kraftc, Hos- 
pitaller, E., 1892, S 115. 

— von Pufferbatterien, Brandt, G., 
1899, S 730. 

— Speiseleitungen fiir Bahncn, Sieber, 
K., 1902, S 419, 557 ; Sengel, A., 
1902, S 335. 

— der "Wirtschaftlichkeit von Lei- 
tungen, Cahen, H., 1902, S 511. 

Berechnungstafeln fiir Zweileiter-An- 
lagen mit hoher Spannung, Bischoff, 
C, 1893, S 40. 

Bergbahncn, elektr., in den Alpcn, 
1898, S 99. 

— GossensaB-Huhnerspiel (Schwciz), 
1897, S 138. 

— Jungfraubahn, 1896. S 1G2: 1897, 
S 26; Ivoppe, C, 1897, S 78; Strub, 
E., 1897, S 511. 



Bergbahnen, Jungfraubahn, Wahl des 
Systems, West-Kunz, 1897, S 99. 

— Seilbahn nach Klondike, 1898, S 117. 
Bergwcrke, elektr. Beleuchtung, 1891, 

S 18. 

— Grubenpumpe mit elektr. Antrieb, 
General El. Co. N.-Y., 1891, S 439. 

— Klingeln, Barnett, 1892, S 114. 

— elektr. Kraftiibertragungen, 1898, 
S 117. 

in den Steinkohlengr*ben des 

Saargebietes, 1898, S 182. 

— Lampcn, s. Grubcnlampen. 

— Lokomotive, Thomson-Houston Co., 
1890, S 74. 

— Sicherheitsbestimmungcn des V. d. 
El. fur elektr. Anlagen, 1902, S 507. 

— Telephonapparat, 1895, S 43. 

— Verwendung der Elektrizitat, 1897, 
S 33 Ildsch ; Erhard, 1897, S 139 ; 
Otten, J., 1891, S 634. 

Bergwerke, s. a. Forderanlagen, Gruben. 

Beschadigungen, elektrolytische, durch 
vagabundierende Strome, s. Rohr- 
leitungen, elektrolytische Beschadi- 
gungen. 

Beton, Leitfahigkeit, Lindeck, St., 

1896, S 180. 
Betrieb von Elektrizitatswerken, RoU, 

Fr., 1902, S 224. 

— der Berliner El.-Werke, Pas savant, 
H., 1894, S 230. 

— elektr., von Eisenbahnen, Mordey, 
1902, S 198. 

von Panzerturmen, 1895, S 733. 

— — auf Vollbahnen, Feldmann, C. 
P., 1899, S 144. 

— Ergebnisse einiger Elektr. -Werke 
1892/93, Gusinde, O., 1894, S 285. 

Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

Aachener Kleinbahngesellschaft, 
1896, S 324, 490 ; 1898, S 152 ; 1899, 
S 230 ; 1901, S 268. 
Abwarmekraftmaschinen-Ges. Berlin, 
1900, S 72. 

A.-G. fiir Bau u. Betrieb von elektr. 

Anlagen, Frankfurt a. M., 1892, 

S 386 ; 1898, S 93. 
A.-G. Budapestcr Telephon-Zeitung, 

1894, S 636. 
A.-G. Elektrizitat, Warschau, 1896, 

S 596. 

A.-G. Elektrizitiitswerke Liegnitz, 
1898, S 74. 

A.-G. Elektrizitiitswerke vorm. O. L. 
Kummer&Co., Niedersedlitz-Dres- 
den, 1894, S 448; 1895, S 13, 98, 
286, 300; 1896, S 50, 310, 340, 446; 
1897, S 244, 298, 310, 646; 1898, 
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Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

S 358, 395, 570, 635, 782 ; 1899, 

S 362, 394, 430, 670; 1900, S 517, 

896 ; 1901, S 460. 
A.-G. Elektrizitiitswerk an der Siehl, 

Wadenswil, 1893, S 268. 
A.-G. Elektrizitatswerk Straflburg i. 

E., 1899, S 908. 
A.-G. fur elektrische Anlagen in 

Hamburg, 1892, S 410. 
A.-G. fur Elektrizitatsanlagen, Koln, 

1897, S 370; 1898, S 719, 796; 

1900, S 53, 1078; 1901, S 941. 
A.-G. fur el. Anlagen und Bahnen in 

Dresden, 1895, S 166, 686; 1896, 
S 310; 1897, S 78, 298, 353; 1898, 
S 395, 620; 1899, S 346, 449. 

A.-G. Fabrik el. Apparate in Aarburg 
(Schweiz), 1898, S 416. 

A.-G. fur el. Gliihlampen (Patent 
Seel), 1890, S 588, 966 ; 1891, S 264, 
368; 1892, S 238, 442; 1893, S 132; 
1894, S 260, 352. 

A.-G. fur el. Gliihlampen in Buda- 
pest, 1897, S 658. 

A.-G. El. Kraft, Petersburg, 1901, 
S 48, 168. 

A.-G. der el. Untergrundbahn Buda- 
pest, 1894, S 484. 

A.-G. fur el. Unternehmungen, Basel, 

1896, S 140. 

A.-G. fur el. Unternehmungen in 

Berlin, 1895, S 800. 
A.-G. fiir el. Unternehmungen, Miin- 

chen, 1898, S 635; 1900, S 920; 

1901, S 576. 

A.-G. fiir cl. und Verkehrsuntcrneh- 
mungen, Budapest, 1894, S 484 ; 

1897, S 228 ; 1898, S 486 ; 1900, 
S 591. 

A.-G. fiir Elektrizitiits-Zentralen, 
Dresden, 1899, S 414; 1900, S 264. 

A.-G. fur Elektrokcramik, 1902, 
S 358. 

A.-G. fiir Elektrotechnik vorm. Wil- 
ling & Violet, Berlin, 1897, S 310, 
774 ; 1898, S 32, 262, 866. 

A.-G. fiir Fabrikation von Bronce- 
waren und Zinkgufl vorm. J. C. 
Spinn k Sohn, 1890, S 552 ; 1891, 
S 120, 44 1 ; 1895, S 524, 570. 

A.-G. fur Fabrikation von Kohlen- 
stiften vorm. F. Hardtmuth & Co., 
Plania bei Katibor, 1896, S 298. 

A.-G. fiir Fernsprechpatente, Berlin, 
1891, S 592; 1895, S 362, 784; 
1897, S3-12; 1899, S 600. 



Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

A.-G. fiir Gas-, Wasser- u. Elektri- 
zitatsanlagen in Grabow i. M., 
1898, S 866. 

A.-G. Korting, El.-Werke Hannover, 
1898, S 250; 1899, S 492, 377, 540; 

1900, S 612. 

A.-G. deLavals elektriska emalt-ugn,, 

1896, S 516. 

A.-G. Ludwig Lowe & Co., Berlin, 

1897, S 44, 330, 520. 

A.-G. fur Monierbauten, vorm. G. A. 
Wayss & Co., 1890, S344; 1894, 
S 328. 

A.-G. der Neupester el. StraBenbahn, 
1894, S 621. 

A.-G. Sachsiscbe El.-Werke vorm. 
Poschmann & Co., Dresden, 1897, 
S 590; 1898, S 306, 320, 416 ; 1899, 
S 291, 491 ; 1900, S 383. 

A.-G. StraBenbahn u. El.-Werk Alten- 
burg (S.-A.), 1894, S 556 ; 1895, 
S 759; 1897, S 646, 702; 1898, 
S 709; 1899, S 816; 1900, S 896; 
1902, S 911. 

A.-G. der Wiener Lokalbahnen, Wien, 

1898, S 485. 

A.-G., s. a. Soc. an. (frz. Aktien- 
gesellschaften). 

Akt ieselskabet Hafslund, Christiania, 
1898, S 232. 

Aktieselskabet The Norwegian Mica 
Co., Christiania, 1897, S 714. 

Akkumulatorenfabrik, A.-G., Hagen 
i. W.,-Berlin, 1891, S 600 ; 1892, 
S6S8; 1893, S 232; 1894, S 501, 
S 624, 636, 696; 1895, S 724 ; 1896, 

5 668; 1897, S 164, 244, 286, 484, 
522, 674, 702; 1898, S 709, 742, 
763; 1899, S 816; 1900, S 130, 895; 

1901, S 900, 941 ; 1902, S 380. 
Akk. -Fabrik Bleiwerk Neumuhl, Alo- 

rian & Co., 1894, S 420 ; 1898, S 320. 

Akk.-Fabrik „Maarssen", 1897, S 690. 

Akk.-Fabrik Oerlikon, 1896, S 128. 

Akk.-Industrie Dr. Lehmann 4c Mann, 
Berlin, 1894, S 376; 1896, S 204, 
262; 1897, S 541; 1898, S 710. 

Akk.-Werk „Germania", H. Lehmann 

6 Co., Berlin, 1896, S 30. 
Akk.-Werke Hirschwald, Schafer & 

Heineraann, Berlin, 1893, S 610. 
Akk.-Werke Oberspree, A.-G., 1899, 
S 652, 607 ; 1900, S 541, 766 ; 1901, 
S 407. 

Akk.-Werke E. Schulz, Wittcn a. d. 

Ruhr, 1897, S 568. 
Akk.-Werk System Linde, G. m. b. 

H., 1897, S 541, 674. 
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Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

Akk.-Werke System Bollak (A.-G.), 
Frankfurt a." M., 1892, S 42, 422; 
1894, S 310; 1895, S 36, 170, 286, 
448; 1896, S 116, 204; 1897, S 164, 
216, 394, 534, 590, 714, 742, 774; 
1898, S 222: 1899, S 214, 244, 328, 
684; 1900, S 834, 1056; 1902, S 380. 

Akk.- u. El.-Werke, A.-G. vorm. W. 
A. Boese k Co., Berlin, 1895, S 58, 
686; 1897, S 417; 1898, S 44, 161, 
220, 249, 416; 1899, S 148, 187, 
243, 311, 362, 377, 710; 1900, S 232, 
279; 1901, S 267, 840; 1902, S 416, 
465, 534. 

Akk.- u. El.-Werke, A.-G., Wien, 
1900, S 322; 1901, S 536 ; 1902, 
S 512. 

Allgemeine Betriebs-A.-G. fur Motor- 
fahrzeugc, K61n, 1899, S 346. 

Allgemeine Elektrizitats-Ges. Berlin, 
1890, S 396, 640, 668; 1891, S 276, 
656; 1893, S 676, 720; 1894, S 376, 
396, 624, 634, 684, 708 ; 1895, S 86, 
222, 300, 459, 624, 759, 800; 1896, 
S 116, 374, 460, 527, 728, 757, 784, 
796; 1897, S 44, 152, 216, 406, 
417, 518, 5S0, 702, 712, 742, 773; 
1898, S 104, 161, 816, 818; 1899, 
S 376, 794, 832, 879 ; 1900, S 571, 
1008, 1077; 1901, S 228, 816, 940, 
999, 1059; 1902, S 579, 663, 1051, 
1127. 

Allg. Elektro-Metallurgische Ges. in 
Papenburg, 1899, S 260. 

Allg. Gas- und Elektrizitatsges. in 
Bremen, 1898, S 161. 

Allg. Lokal- u. StraJJenbahn-Ges. 
Berlin, 1892, S 442 ; 1895, S 194, 
262, 400, 448 ; 1898, S 335 ; 1899, 
S 116, 377 ; 1896, S 460; 1902, 
S 420, 465. 

Allg. Osterreichische Elektrizitats- 
Ges., Wien, 1891, S 84, 120, 148; 
1892, S 143, 190. 214, 386; 1893, 
S 220; 1S94, S 232, 612; 1895, 
S 194, 201, 238 ; 1897, S 216, 256, 
310, 563, 614, 626, 658; 1900, S 250, 
280, 428; 1901, S 356 ; 1902, S 333. 

Allg. Osterreichische Gasges., 1894, 
S 612. 

Allg. Stromlieferungsges., 1897, S244. 
Alt-Dammer El.-Werke, G. m. b. II., 

1898, S 431. 
Altonaer El.-Werke, 1894, S 293. 
Alu minium Co. Ltd. London, 1898, 

S G06, 636. 



Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

Aluminium-Industrie-A.-G. Neuhau- 
sen, 1892, S 494, 338 ; 1893, S 228 ; 
1894, S 178, 660; 1895, S 50, 170, 
286 ; 1896, S 262 ; 1897, S 164 ; 
1898, S 286; 1899, S 276; 1900, 
S 428. 

Aluminiumgesellschaften in Frank- 

reich, 1895, S 98. 
Aluminium- und Magnesiumfabrik 

Hemelingen bei Bremen, 1891, 

S 224; 1895, S 222; 1896, S 204. 
Amalgamated Copper Co., 1899, S346. 
Ambroinwerke Hermann Gumpel, 

Berlin-rankow, 1898, S 44, 74 ; 

1900, S 834. 

American Bell Telephone Co., 1892, 
S 146, 238; 1894, S 132; 1895, 
S 294 ; 1896, S 136, 293, 383, 767 ; 

1897, S 322 ; 1898, S 314 ; 1901 . 
S 400. 

American Hard Fibre Co., Newark, 

Del., 1897, S 245. 
Am. Telephono and Telegraph Co. 

1901, 1902, S 412. 
Anglo-American Telegraph Co. Limi- 
ted, 1894, S 568; 1895, S 498; 1896, 
S 530; 1897, S 90, 496, 658 ; 1898, 
SI 32, 542; 1901, S 146. 

Aron, II., Chariot tenburg, 1900, S895 ; 

1901, S 32. 
Aron Electricity Meter Ltd. London, 

1898, S 710, 720; 1899, S 54; 1900, 

5 54. 

Augs burger el. StraBenbahn-A.-G, 

1896, S 276 ; 1900, S 302. 
Austria-Akk.-Fabrik Wuste & Rupp- 

recht, Baden u. Wien, 1896, S 276. 
Baden- Voslauer Eisenbahn- und El.- 

Ges., 1896, S 362. 
Badische Lokal-Eisenbahn-A.-G., 

1899, S 54. 

Baensch, Oskar, & Co., Elektrotecb- 
nische Fabrik, Berlin, 1897, S 161. 

Baltischc El.-Gcs. vorm. F, Flohr & 
Devaranne, Kiel, 1896, S 684, 581 ; 

1897, S 274 ; 1899, S 377 ; 1901, 

6 555. 

Bamberger StraBenbahn-A.-G., 1901, 
S 392. 

Barmer Bergbahn-A.-G., 1895, S110; 

1898, S 396; 1899, S 506. 

Bank fur cl. Industrie in Berlin, 
1897, -S 90; 1898, S 32, 104, 250, 
467, 620. 

Bank fur el. Industrie u. El.-Ges. 
Felix Singer & Co., A.-G., 1898. 
S 664. 
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Betriebsergebnissc und Geschaftsbe- 
richte : 

Bank fur el. Unternehmungen in 
Zurich, 1895, S 448, 472, 512; 1896, 
S 321, 574; 1897, S614; 1898, 
S 635 ; 1899, S 695; 1900, S 726; 
1901, S 772. 

Bank fur industrielle Unternehmun- 
gen, Frankfurt a. M., 1896, S 276. 

Bau- u. Betriebsges. fur stadtische 
StraCeubalanen, Wien, 1899, S 540, 
614, 684, 726 ; 1900, S 383; 1901, 
S 443 ; 1902, S 122, 180. 

Bauges. fur el. Anlagen, Aachen, 
1899, S 492. 

Bayrische El.-Ges. m. b. H., Miin- 
chen, 1895, S 286. 

Bayrische El.-Ges. Helios, Miinchen, 
1901, S 555, 632, 882. 

Bayerische El.-Ges. vorm. Job. WeiB, 
Landshut, Bayern, 1897, S 286, 
496: 1898, S 94. 

Bayerische El.-Werkc, A.-G., Miin- 
chen, 1898, S 542; 1900, S 401. 

Bayrische Gluhlampenfabrik, G. m. 
b. H., 1896, S 702. 

Beleuchtungsanlage im Wiener Rat- 
haus, 1893, S 740. 

Berg, Emanuel, Berlin, 1896, S 30. 

Bergische Kleinbahn, Elberfeld, 1899, 
S 414. 

Bergische Stahl-Industrie, G. m. b. 

H., Remscheid, 1896, S 102. 
Bergmann, S., & Co., A.-G., Berlin, 

1893, S 411; 1895, S 58, 300; 1896, 

S 51 ; 1897, S 152, 228 ; 1898. S 198, 

262; 1899, S 214, 293; 1900, S 1090; 

1901, S 375 ; 1902, S 1142. 
Bergmann, Elcktromotoren- u. Dy- 

namowerke, A.-G., Berlin, 1898, 

S 467, 719; 1899, S 293, 778. 
Berliner Akk.-Fabrik, G. m. b. H., 

Berlin, 1897, S 544. 
Berliner Akk.-Fabrik S. Hammachcr, 

Berlin, 1897, S 626. 
Berlin-Charlottenburger StraBen- 

bahn, 1898, S 358 ; 1900, S 541 ; 

1899, S 461, 491, 866; 1900, S 592; 

1901, S 313. 
Berliner el. Beleuchtungs-A.-G., 

1890, S 564 ; 1891, S 332, 392; 1893, 

S 596; 1894, S 540. 
Berliner Elektrizitats-Werke, A.-G., 

1890, S 78, 588, 616, 680; 1891, 

S 600; 1892, S 166, 326; 1893, 

S 620, 676 ; 1894, S 568, 591. 624 ; 

1895, S 98, 170, 300, 386, 662, 698; 

1896, S 654, 684 ; 1897, S 269. 519, 
562, 626, 673; 1898, S 696. 718, 
763, 866; 1 899, S 69, 740, 776, 815; 



Betriebsergebnissc und Geschaftsbe- 
richte : 

1900, S 572, 919, 967; 1901, S 960, 

1020; 1902, S 664, 972, 1029, 1091. 
Berliner El. StraBenbahn-A.-G., 1899, 

S 505 ; 1900, S 302. 
Berliner Maschinenbau-A.-G. vorm. 

L. Schwartzkopff, 1894, S 612; 

1895, S 29; 1896, S 528, 584; 1897, 
S 620, 674 ; 1898, S 831. 

Big Cottonwood Power and Water 
Co., 1894, S 20. 

Board of Gas and El. Light Com- 
missioners Massachusetts, 1894, 
S 326. 

Bochum-Gelsenkirchener Strafien- 
balin, Berlin, 1897, S 32, 330 ; 

1898, S 320; 1899, S 377, 848; 1900, 
S 427 ; 1901, S 407. 

Hermann Ileinrich Boker Jc Co., Ber- 
lin, 1898, S 884. 
M. H. Boninger, Frankfurt a. M., 

1890, S 1056. 

Bosnische El.-A.-G., Wien, 1897, 

S 298 ; 1899, S 362. 
Ludwig Brandes, Hannover, 1891, 

S 284. 

Brasilianische El.-Ges. Berlin, 1898, 

S 486; 1899, S 880. 
Brazilian Submarine Tel. Co., 1898. 

S 396. 

Prof. Brauns Tclegraphie-Gcs. m. b. 

H., Hamburg, 1900, S 452. 
Braunschweigische Maschincnbauan- 

stalt, 1899, S 491. 
BraunschweigischeStraBenbahn-Ges., 

1894, S 352; 1896, S 516. 
Bremer StraBenbahn, 1891, S 40-1. 
British Columbia Electric Railwav 

Co., Ltd., 1898, S 832. 
British Schuckert El. Co. Ltd., 1898, 

S 866. 

Brown, Boveri & Co., Baden (Schweiz), 

1891, S 584 ; 1898, S 232, 358 ; 1900, 
S 542. 

Briinner el. StraBenbahn-Ges., 1900, 

S 856; 1901, S 712. 
Briinner Lokal-Eisenbahn-Ges., 1897, 

S 140; 1901, S 356. 
BrfisselerTramways-Ges., 1894, S 556. 
Budapester Allg." El.-Ges., 1893. 

S 436 ; 1894, S 232 ; 1895, S 160, 

208, 238 ; 1896. S 226 ; 1897, S 228, 

152; 1898, S 220; 1900, S 250. 
Budapester El.-Werke, 1897, S 102. 
Budapester el. Stadtbahn-A.-Ges., 

1891, S 160 ; 1892, S 398, 518,(350 ; 

1893, S 316 ; 1895, S 50, 250, 286 : 

1896, S 238, 276; 1897, S 228, 256; 

1899, S 238; 1902, S 334. 
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Betriebsergebnisse und Geschiiftsbe- 
richte : 

Budapester el. StraBenbahn-A.-Ges., 
1894, S 232; 1895, S 98, 300, 662; 
1900, S 110; 1901, S 556. 

Budapester Liisterfabrik, A.-G., 1894, 
S 244. 

Budapester Strafienbahn-Gcsellschaf- 
ten im Jahre 1895, 1896, S 71. 

Budapester StraBeneisenbahn - Ges., 
1894, S 208; 1896, S 276; 1897, 
S 102, 271; 1900. S 404. 

Budapest-Neupest-Rakos-Palotaer el. 
StraBenbahn-A.-G., 1896, S 258; 
1897, S 228. 

Budapest-Szentldrinczer el. Vicinal- 
bahn, A.-G., 1901, S 516. 

Buenos-Ayres and Belgrano El. Tram- 
ways Co., 1898, S 132. 

Butzke, F., & Co., A.-G. fur Metall- 
industrie in Berlin, 1894, S 260, 
272; 1896, S 29. 

Carbid-Ges. m. b. H. ( 1895, S 122. 

Carbidwerkc Lechbruck (Bayern), 

1899, S 462. 

Cassirer, Dr. — & Co., Kabelfabrik, 

Berlin, 1896, S476: 1897, S 330. 
Central-Railway, London, 1902, S178. 
Cbeni. Fabrik „Elektra", A.-G., 

Frankfurt a. M., 1893, S 16, 268 ; 

1891. S 696; 1895, S 448; 1897, 

S 298 ; 1898, S 483. 
Chicago Telephone Co., 1901, S 294. 
Christiania-Telephon-Ges., 1894, 

S 226; 1896, S 234; 1898, S 271. 
City and South London Railway Co., 

1891, S 453; 1892, S 94. 
Clout h, Franz, Rhein.Gummiw.-Fabr. 

Koln-Nippes. 1896, S 08. 
Comercial Cable Co., 1896, S 276; 

1897, S 38, 176; 1898, S 198. 
Compagnie des Accumulateurs elec- 

triques, Blot, Paris, 1898, S 7-12. 
Compagnie Centralc d'eclairage et 

de traction, Briissel, 1897, S 714. 
Comp. continentale Edison, Paris, 

1890, S 616; 1893, S 132, 316 ; 1894, 

S 188, 436. 
Comp. clectrique Anversoisc, 1898. 

S 512. 

Comp. d'Electricitc Thomson-Hous- 
ton de la Mediterranee, Briissel, 

1900, S 876. 

Comp. des Fives-Lille, Paris, 1894, 

S 696 ; 1897, S 228. 
Comp. francaise de charbons pour 

l'electricito, 1891, S 88. 
Comp. frc. pour Texploitation des 

procides Thomson-Houston, 1899, 

S 391. 



Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

Comp. Hydro-Elcctrique, 1892, S 678. 
Comp. de l'industrie el., Genf, 1893, 

S 596, 744; 1895, S 698; 1898, 

S 720. 

Comp. Parisienne de l'air comprime 
(Popp), 1898, S 486; 1899, S 276; 
1901, S 1060. 

— s. a. Pariser Druckluf tgesellschaf t. 
Comp. Barcelona de Electricidad, 

1899, S 492, 708. 

Comp. Peninsular de Telefonos, 

Spanien, 1894, S 436. 
Comp. Sevillana de Electricidad, 

18%, S 460. 
„Constantia" Electric Works, 1897, 

S 496. 

County of London and Brush Pro- 
vincial Electric Lighting Co., Ltd., 

1898, S 186. 

Conz, Gustav, Hamburg. 1895, S 12, 

S 448 ; 1896, S 37, 102. 
Cuba Submarine Telegraph Co.. Ltd., 

1897, S 496. 
Cu6nod, Sautter k Cie., Genf, 1891, 

S 572. 

Czernowitzer El.-Werk und StraBen- 

bahn-Ges., 1901, S 712. 
Danziger el. StraBenbahn-A.-G., 1899, 

S 260, 925. 
Deutsch-Amerikanische Treuhaud- 

Ges., 1892, S 106. 
Deutsch-Atlantische Telegraphen-A.- 

G. in Koln, 1899, S 132, 188,378; 

1900, S 110, 130; 1901, S 356; 1902, 
S 557, 580, 900. 

Deutsch - Osterreichische Mannes- 
mannrohren - Werke, Dusseldorf , 

1896, S50. 

Deutsch- Cbcrsceische El. -Ges. Ber- 
lin, 1898, S43; 1899, S523; 1901, 
S 313, 575. 

Deutsche Akk.-Werke Weimar, 1899, 
S 90. 

— Cont. Gas-Ges., Dessau, 1893, S 236. 

— El. -A.-G. Chariot tenburg, 1896, 
S 740; 1898, S 120; 1899, S 505. 

— El.-Werke zu Aachen, Garbe, 
Lahmeyer & Co., 1899, S 312. 725 ; 

1900, S 427. 

— Gasgliihlicht-A.-G., 1893, S 568; 

1894, S 1 11, 176, 484, 640, 556; 

1895, S 610, 650. 

— Gasfernziinder-Ges., 1894, S 448. 

— Ges. fur el. Unternehmungen in 
Frankfurt a.M., 1896, S 758, 530; 

1897, S 674; 1898, S 358, 701, 832 ; 

1899, S 740, 831; 1900, S 72, 896; 

1901, S 47; 1902, S 209. 
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Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

Deutsche Gold- und Silberseheide- 
anstalt, 1895, S 36. 

— Kabelwerke vorm. Hirschmann k 
Co., Berlin-Rummelsburg, 1896, 
S 14, 460, 713; 1899, S 228, 778; 
1901, S 941. 

— See-Telegrapheu-Ges. in Koln, 
896, S461; 1898, S 396; 1899, 
S 362; 1901, S 423. 

— StraOenbahngcs., Dresden, 1898, 
S 198, 231 ; 1899, S 294 ; 1900, 
S 249. 

— Telescriptcur-Syndikat, 1897, 
S 742. 

— Unternehmung fur el. Beleuch- 
tung, 1894, S376. 

Dieterichs 4: Ltiffelhardt, Hamburg, 

1891. S 520. 
Dictze, F. R., Ingenieur, Coswig bei 

Dresden, 1897, S 774. 
Direct United States Cable Co. Limi- 
ted, 1895, S 198; 1897, S 496; 1898, 

S 94, 558; 1901, S 116. 
Dresdner Straflenbahnges., 1897, 

S 164 ; 1898, S 221 ; 1899, S 229 ; 

1900, S 249 ; 1901, S 268. 
Dresden-Glauchauer El.-Gcs. Emil 

Klemm, Schubert & Hagedorn, 

Comm.-Ges. Dresden, 1900, S 593. 
Druckluftanlagen, Syst. Popp, s. 

Pariser Druckluftges. 
Diisseldorf-Rattinger Rohrenkessel- 

fabrik vorm. Diirr k Co., 1895, 

S 46. 

Eastern Extension, Australasia and 
China Telegraph Co. Ltd. London, 
1897, S 271, 714 ; 1900, S 381. 

Eastern Telegraph Co., Ltd., 1896, 
S 276; 1897, S 484; 1898, S 94, 
512, 742. 

Eclairage electrique de St. Fetcrs- 

bourg, 1897, S 394. 
Edison El. Illuminating Co., New 

York, 1896, S 76. 
Edison General El. Co. New York, 

1891, S 108 ; 1892, S 158. 
Edison-Ges. New York, 1898, S 159, 

230. 

Edison-Ges. Faris, 1893, S 496 ; 1894, 

S 244, 556. 
Edison Light and Power Inst. Co. 

New York, 1893, S 277. 
Edison & Swan United Light Co. 

London, 1893. S 472. 
Eickemeycr-Field Co., 1892, S666. 
Eiscnburgcr El.-Werke, 1895, S 610. 
El. Co. Ltd. Stockholm, 1890, S 308. 
Generalregisttr ETZ. 



Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richtc r 

El. Copper Co.. Ltd., 1897, S 614. 
El. Welding Co. Ltd. London, 1891, 
S 496. 

Elektra A.-G. Dresden, 1898, S 483 ; 
1899, S 35, 414, 362; 1900, S452, 
517; 1901, S 555, 575, 613; 1902, 
S 40, 557. 

Elektra, Ungarische Akk.-Fabrik, 
A.-G., 1894, S 272. 

Elektrizitiits-A.-G. Hydra-Werk Ber- 
lin, 1899, S 449. 

— Lemberg, 1893, S 412. 

— „ Phaeton" vorm. Roothaan, Ale- 
wijnse 4; Co., Nymwegen, 1894, 

S 272; 1896, S 584. 

— vorm. Oscar Beyer, Dresden, 
1897, S 675; 1898, S 152; 1899, 
S 54. 

— vorm. C. Buchner, Wiesbaden, 
1899, S 540 ; 1902, S 232. 

— vorm. Kolben & Co., Frag, 1896, 
S 728 ; 1900, S 130, 322. 

— vorm. W. Lahmeyer & Co., Frank- 
furt a. M., 1890, S 535 ; 1891, 
S 56, 361, 120, 181, 580 ; 1895, 
S 598; 1896, S 178, 400, 490, 516; 

1897, S 354, 417, 644, 614 ; 1898, 
S 431, 682 ; 1899, S 461 ; 1900, S 32> 
572, 990; 1901, S 555, 631; 1902, 
S 616, 815. 

— vorm. Hermann Foge. Chemnitz, 

1895, S 13; 1896, S 14 ; 1897, S 114; 

1898, S 483, 542; 1899, S 414; 
1901, S 535, 575 ; 1902, S 308. 

— vorm. Schuckert &: Co., Niirn- 
berg, 1891, S 404: 1892, S 214,374, 
422, 638; 1893, S 208, 352, 472; 
1894, S 272, 364, 395, 408, 436, 448, 
580 ; 1895, S 362, 386, 459, 498 ; 

1896, S 60, 128, 400, 431, 476, 528; 

1897, S 11, 56, 111, 201, 394, 427, 
519; 1898. S 94, 416, 496, 511, 635; 

1899, S 492, 523, 540; 1900, S 54, 
176, 593 ; 1901, S 575, 670, 835, 
912; 1902, S 767, 839. 

stein bei Basel, 1891, S 296; 1895, 
S 160, 262. 
Elektrizitatsges. Alioth, Mlinchen- 

— Baden, Schweiz, 1895, S 160. 

— Gclnhausen m. b. H., 1892, S 190; 
1893, S 280; 1894, S 1 1 1, 296 ; 1895, 
S 29, 371; 1898, S 320. 

— Genf, 1893, S 580. 

— Hamburg 1891, S 496 ; 1893, 
S 328, 496 ; 1891, S 408. 

— Karlsruhe, 1897, S 712. 

— Fcst, 1895, S 386. 

10 
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Betriebsergcbnisso und Geachaftsbe- 
richte : 

Elektrizitatsges. Felix Singer & Co., 
Berlin. 1896, S 37 ; 1897, S216; 
1898, S306; 1899, S 132, 539. 

— Soldau & Co., Niirnborg, 1897. 
S 286 

— Triberg, G. m. b. H., 1897, S 164. 
Elektrizitiits- und Kleinbahngesell- 

schaft, Prag, 1897, S 228. ' 

— Elektrizitatsliefcrungs-Gesell- 
schaft, Berlin, 1897, S 394 ; 1898, 
S 231 ; 1899, S 293. 

Elektrizitatswerk und Aluminium- 
fabrik in Norwegen, 1896, S 102. 

Elektrizitatswerk der Argen A.-G. 
Wangen, 1895, S 460. 

— zur Ausbeutung der Wasserkrafte 
der Sarine, Freiburg (Schweiz), 

1898, S 74. 

— Basel, 190, S 1030. 

— Berggeist, A.-G. in Bruhl, 1899, 
S 328 ; 1902, S 580. 

— Betriebs-A.-G.. Dresden, 1900, 
S 517. 

— Beuthen, O.-S., 1902, S 750. 

— Blumenthal (Hannover), 1900, 
S 156; 1901, S 83; 1902, S 93. 

— Bochum, 1895, S 295 ; 1901, S 365. 

— Bockenheim-Frankfurt a. M., 

1899, S 328, 866 ; 1902, S 35. 

— Bremen, 1899, S 80. 

— Canada, 1901, S 346. 

— Christiania, 1894, S 305. 

— Dortmund, 1899, S 14. 

— Eisenach, 1894, S 445 ; 1895, 
S 400; 1899, S 362. 

— Elbing, 1901, S 954. 

— Gerstenhofen bei Augsburg, 1897, 
S 406. 

— Glasgow, 1901, S 589. 

— La Goule zu Saint-Imier, 1896, 
S 582. 

— Graz, 1895, S 295. 

— Innsbruck, 1898, S 94. 

— u. StraBenbahn Jena, 1898, S 878. 

— Krahwinklerbriicke, 1899, S 462. 

— Krefcld, 1902, S 135. 

— Lauffcn-Heilbronn, 1896, S 276. 

— Liegnitz, 1900, S 342. 

— London,Deptford, 1891. S 308. 

— Lonza, Gampel (Wallis), 1897, 
S 784. 

— Liibeck, 1895, S 130; 1899, S 608. 

— Mulhausen i. E., 1899, S 230. 

— Olten-Aarburg, A.-G., 1894, S648; 
1899, S 524. 

— in Paris, 1894, S 556. 

, Sektor des linken Seine-Ufers, 

1894, S 88. 



Betriebsergebnisse und Geschaftsbc- 
richte: 

Elektrizitatswerk Petersburg, 1901, 
S840. 

— Polnisch-Ostrau, 1896, S 639. 

— Rathausen (Schweiz), 1894, S 55G. 

— Rheinfelden, 1901, S 424. 

— Shorcditch (England), 1899, 
S 772. 

— Rothenburg a. O., 1899, S 424. 

— a, d. Sihl, Zurich, 1897, S 440 ; 
1898, S 485. 

— in Steyr, 1894, S 436. 

— Siid-West, A.-G., Berlin-Schone- 
berg, 1899, S 710, 880; 1902, S 549. 

— Temesvar, 1892, S 309 ; 1894, 
S 127. 

— Thorn, 1899, S 188. 

— Trient, 1892, S 321. 

— u. Verbindungsbahn Trossingen, 

1898, S 416. 

— Warnsdorf, 1898, S 250. 

— Wynau, Langenthal (Schweiz), 

1895, S 160. 

— Zug, 1895, S 354. 

El. Bogenlainpenfabrik Naeck & Hol- 
sten, G. m. b. H., Stralsund, 1896, 
S 728. 

El. Kleinbahn Graz-Mariatrost, 1900, 
S 856. 

El. Ferndrucker, G. m. b. H., Berlin, 

1899, S 413. 

El. Licht- u. Kraftanlagen, A.-G., 
Berlin, 1897, S 773; 1898, S 74, 
7%, 848; 1899, S 847, 880; 1900, 
989; 1901, S 1073; 1902, S 1128. 

El. StraBenbahn Bamberg, 1899, 
S 116. 

— Barmen-Elberfeld, 1898, S 198, 
276; 1899, S 276. 

— Braunschweig-Wolfenbvittel, 
1894, S 364. 

— Breslau, 1892, S 350 ; 1893, S 220, 
244 ; 1895, S 134, 170, 194, 800 ; 

1896, S 140, 204; 1897, S 102; 1898, 
S 186; 1900, S 280. 

— Darmstadt, 1894, S 260. 

— Gablonz, 1898, S 198. 

— Lausanne. 1895, S 362. 

— Lissabon, 1898, S 606. 

— Nordhausen, 1892, S 454. 

— Wien, 1894, S 592. 

— Wien-Baden, 1897, S 216. 

— Zurich-Hongg, 1897, S 646. 

El. Trustgesellschaft in Genf, 1898. 
S 416. 

El. Untergrundbahn in Paris, 1900, 
S 178. 

— Wien, 1894, S 592. 
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Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
riclite : 

El. Zahnxadbahn Luzern-Sonnenberg, 

1895, S 194. 
Elektrochemische Industrie-Gesell- 

schaft, Bern, 1898, S 104. 

— Werke, Berlin, 1893, S 556. 

— Werke Rheinfelden, 1897, S 44. 
Elektrotechn. Bureau Friedrich RoB, 

Wien, 1894, S 188. 

— Fabrik Cannstadt, 1894, S 420. 

— Fabrik Carl Fuchs, Berlin, 1900, 
S 110. 

— Fabrik Rheydt, Max Schorch & 
Co., 1896, S 29 ; 1900, S 834. 

— Fabrik und Telegraphenbauan- 
stalt von Groos & Graf, Berlin 
SW. ? 1895, S 86. 

— Fabrik u. Telegraphenbauanstalt 
von Edmund Jungnickel & Co., 
Landau (Pfalz), 1893, S 40. 

— Institut von Emil Braunschweig, 
Frankfurt a. M., 1895, S 59. 

— Institut, Frankfurt a. M., Ges. 
m. b. H, 1897, S 330. 

Elettricita Alta Italia, Turin, 1896, 
S 128. 

Epstein, El. Akkumulator Co., 1891, 
S 456. 

Erfurter El. StraBenbahn, 1893, 

S 580; 1895, S 36; 1896, S 238; 

1899, S 260. 
Erfurth, C, Berlin, 1894, S 56, 174. 
Erfurth & Sinell, Berlin, 1892, 

S 410; 1893, S 640. 
Erlacher, Georg J., & Co., Zurich, 

1897, S 646. 
Europaische Gcneralvertretung der 

Steel-Motor Co., Wandruszka & 

Co., Berlin, 1897, S 522. 
European Weston El. Instrument 

Co., Berlin, 1896, S 668. 
Fabrik fur el. Automobilwagen Max 

Schneider 4: Co., Dresden, 1899, 

S 505. 

— el. Belcuchtungskohlen, A.-G. 
vorm. Ch. Schmelzer, Niirnberg, 
1891, S 401 ; 1892, S 506, 660 ; 1894, 
S 396; 1895, S 472; 1896, S 490 ; 
1897, S 406, 428, 626, 702. 

— fur elektrolytische Gewinnung 
von Clorkalk und Soda in Bitter- 
feld, 1891, S 504. 

— fur Elektrotechnik und Maschi- 
nenbau, Bamberg, A.-G., 1891, 

S 252, 261, 288, 584. 

— elektronietallurgischer Produkte, 
G. m. b. II., Frankfurt a. M., 1896, 
S759. 



Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

Fabrik isolierter Drahtc zu el. 
Zwecken (vorm. C. J. Vogel, Tele- 
graphen-Drahtfabrik), A.-G., 1898, 
S120; 1899, S 53, 243, 894; 1902, 
S58. 

Ferranti-Ges. Paris, 1892, S 314. 
E. G. Fischinger, Dresden, 1900, 
S 302. 

Fleischhacker & Co., Komm.-Ges., 
Dresden-Pieschen, 1896, S 50. 

Fleischhauer, G., Magdeburg, 1899, 
S 684. 

Flensburger Elektrizitatswerk, A.-G., 

Flensburg, 1898, S 131. 
Flohr, Carl, Berlin, 1896, S 50. 
Frankfurter Lokalbahn, 1894, S 632. 
Frankfurt-Offenbach er Trambahn- 

Ges., 1899, S 794. 
Franz Joseph-Untergrundbahn-A.-G. 

in Budapest, 1897, S 286. 
Frister, H., Berlin, 1900, S 362. 
Felten & Guillaume, Carlswerk in 

Mulheim a. Rh., 1895, S 12; 1896, 

S 178; 1900, S 72; 1901, S 555, 

614. 

Franco Tosi in Legnano, 1894, S 364. 
Frankfurter Glimmerwarenfabrik 

Landsberg & Ollendorff, 1890, 

S 640; 1895, S 12. 
Fusion von El.-Gesellschaften, 1894, 

S 556; 1898, S 635, 720, 866. 

— Helios-Singer, 1899, S 430. 

— franzosischer Kabelgesellschaf- 
ten, 1894, S 580. 

— Thomson -Houston— Edison El. 
Co., 1892, S 134. 

Gablonzer StraBenbahn und El. -Ges., 

1901, S 632. 

Galizische A.-G. fiir elektrische Un- 
ternehmungen, Wasserwerke und 
Kanalisationsanlagen in Lemberg, 
1898, S 416. 

GalvanischeMetallfabrik, 1897, S370. 

Gans & Goldschmidt, Berlin, 1897, 
S 228. 

Ganz & Co., Budapest, 1892, S 66, 
190 ; 1893, S 220 ; 1894, S 144, 232, 
436, 516, 648; 1895, S 182; 1896, 
S 178 ; 1897, S 102 ; 1899, S 294 ; 
1900, S 250; 1901, S 356, 408; 

1902, S 446. 

Gasgliihlicht Gautzsch, 1895, S 400. 
Ga-smotorcnfabrik, Deutz, 1892, 

S 54; 1895, S 50. 
Gebr. Adt, Ensheim, Pfalz, 1896, 

S 14. 

Gebr. Boettcher, Elektrotechn. 
Bureau, Magdeburg, 1896, S 275. 
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F.etriebsergebnissc und Geschiiftsbc- 
richte : 

Gebr. Baake, Aachen, 1895, S 698. 
Gebr. Naglo, Berlin, 1893, S 604; 

1895, S 12; 1896, S 68 ; 1897, S 20. 
General Electric Co., New York, 

1890, S 220; 1892, S 326; 1894, 

S 132, 144, 214; 1895, S 312, 336; 

1897, S 522; 1898, S 467, 496, 542; 

1899, S 429; 1900, S 517. 
Geraer Stratienbahn A.-G., 1891, 

S 120. 

Gesellschaft fur den Bau von Unter- 
grundbahnen m. b. H., 1894, S636. 

— fur el. Beleuchtung. St. Peters- 
burg, 1897, S 310, 714, 742; 1898, 
S 620, 696; 1899, S 36, 908; 1901, 
S 840 ; 1902, S 816. 

— fur el. Industrie, Karlsruhe, 1897, 
S 44 ; 1898, S 818, 836 ; 1902. S 1052. 

Wien, 1898, S 94, 486; 1900, 

S 404 ; 1901, S 108, 536 ; 1902, S 511. 

— f. elektrochem. Industrie, Turgi, 
1895, S 524. 

— , fur el Hoch- und Untergrund- 
bahnen in Berlin, 1894, S 592 ; 1897, 
S 256, 353, 427, 686, 714; 1898, 
S 306, 357; 1899, S 449 ; 1900, 
S 476 ; 1901, S 186, 376 ; 1902, 
S 357. 

— , fur el. Unternehmungen, Berlin, 

1894, S 568; 1895, S 748 ; 1896, 

S116; 1897, S 176; 1898, S 261, 

431; 1899, S 148, 229; 1900, S 186, 

208; 1901, S 355. 
— , fur StraBcnbahnbedarf, Berlin, 

1899, S 132. 
— , fur Verkehrsunternehmungen, 

Berlin, 1899, S 228, 312, 684. 
— , zur Expioitierung der el. Ener- 

gie, 1896, S 44. 
Glasgower StraCenbahn, 1902, S 834. 
Gliihlampenfabrik Gebr. Pintsch, 

Fiirstenwalde a. Spree, 1892, S 190. 
Gliihlampen- u. El.-Ges., Hamburg, 

1890, S 610. 
Grounder El. A.-G., 1895, S 50; 1902, 

S 932. 

Grabau's Aluininiumwcrke, Trotha, 

1892, S 350. 
Grazor Trnmwav-Ges., 1896, S 17, 

102; 1899, S 378. 
Grieehische El.-Gcs. Athen, 1899, 

S 652, 726. 
Groeneveld, Van der Poll & Co., 

Amsterdam, 1898, S 120. 
GroCc T.erliner StraOenbahn, 1897, 

S686; 1898, S 93: 1899. S 187, 

228. 761; 1900. S 166: 1901, S 186, 

247 ; 1902, S 210. 



Betricbsergebnis9e und Geschaftsbe- 
richte: 

Grofle Casseler StraCenbahn-A.-G., 
Cassel, 1897, S 496; 1898, S 93; 
1899, S 90, 848; 1900, S 32: 1902, 
S 73. 

GroDe Leipziger StraDcnbahn-A.-G., 

1895, S 686; 1898, S 161 ; 1899, 
S 230 ; 1900, S 249. 

GroOo Nordische Telegraphenges. 
Kopcnhagcn, 1891, S 416; 1896, 
S 262, 362; 1897, S 256; 1900, 
S 396. 

Grotzer, C, ic Co., Munchen, 1896, 
S 434. 

Grunwald Sc. Burger, Spezialfabrik f. 

el. Starkstromapparate, Wien, 

1898, S 132. 
Gummiwerk Oberspree, 1899, S 116. 
Haarlemsche Masehinenfabrik. voor- 

heen Gebr. Figee, 1896, S 530. 
Hagener StraCenbahn-A.-G., Hagen 

i. W., 1900, S 942. 
Hallesche StraUenbahn-A.-G., 1893. 

S 460. 568. 580, 608 ; 1894, S 272, 

352. 624, 684 ; 1897, S 658, 742 ; 

1898, S 276, 682 ; 1899, S 260, 762. 
Hamburg-Altonaer Trambahngesell- 

schaft, 1894, S 504, 580; 1895, 

S74; 1896, S 310: 1898, S 198. 
Hamburg- Altonaer Zcntialbahn-Ge- 

sellschaft, 1897, S 90, 114. 
Hamburgischc Elektrizitatswerke zu 

Hamburg, 1894, S 220; 1895, S 812; 

1896, S 168, 400; 1897, S 133, 
236, 711. 774; 1898, S 258, 709, 
860; 1899, S 834. 

Hanlcys Telegraph Works Co., Ltd., 
1898, S 186. 

Hannoversche El.-Gcs. m. b. H., 
1894, S 484; 1896, S 102. 

Hannoversche Kautschuk-, Gutta- 
percha- und Telegraphenwcrke, 
1896, S 476. 

Hannoversche StraDenbahn-A.-G., 
1898, S 181, 831 ; 1899, S 187 ; 
1901, S 268. 

Hartmann & Braun, Bockenheim- 
Frankfurt a. M., 1895, S 13; 1896, 
S37; 1901, S741; 1902, S 358. 

Hauptmann, Einil, L Volkmar, Ham- 
burg, 1896, S 08. 

Heddernheimer Kupferwerk vorm. 
Hesse Sohne, 1893, S 268; 1895, 
S 59; 1896, S 276; 1898, S 132, 
262, 396. 

Helios, Elcktrizitats-A.-G., Koln, 
1890, S 344; 1893, S 68; 1894, 
S 592, 685 ; 1895, S 122 ; 1896, S 32, 
128, 276, 310, 628, 654, 684, 812: 
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Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richtG * 

1897, S 102, 310. 370, 62G, 616, 
702, 762; 1898, S 709, 719, 796 ; 
1899, S 90, 450, 848; 1900, S 31, 
1077 ; 190], S941; 1902, S 991. 
,, Helios" Gasgliihlicht-A.-G., Berlin, 

1895, S 262. 

Helios, s. a. Bayr. El.-Gcs. Helios. 
Heller, Friedrich, Niirnberg - Glais- 
hamraer, 1895, S 12; 1896, S 50; 

1899, S 614. 

Hempel, Albin, Dresden, 1894, S 100. 
Horn, Dr. Th., Leipzig, 1899, S 710. 
Houston & Kennelly, Philadelphia, 

1894, S 161. 
Hummel, G., Munchen, 1899, S311; 

1900, S 302. 

Hummel 4c Hcllbergcr, Thalkirchen 

bei Munchen, 1898, S 320. 
Independent Telephone Association 

of the U. St. A., 1897, S 437. 
Indo-Europaische Telegraphen-Gea. 

London, 1896, S 276; 1897, S 274; 

1900, S 242, 384. 
Industrie-El.-Ges. R. Opitz & Co., 

1899, S 53. 
Int. El.-Gcs. Berlin (friihcr Int. 

Druckluft- u. El.-Ges.), 1894, S 396, 

472 ; 1595, S 418 ; 1896, S 340 ; 

1897, S 41, 298; 1898, S 431 ; 1899, 
S 710, 505 ; 1900, S 498 ; 1901, 

S 575; 1902, S 488. 
Int. El.-Ges. Wicn, 1891, S 392; 
1892, S 398, 422, 638, 650; 1893, 
S 80, 376. 412, 652; 1891, S 352, 
396, 540; 1895, S 110, 100, 418; 

1896, S 400, 160; 1897, S 285,394* 
118, 563 ; 1898, S 467, 185; 1899, 
S 462, 506 ; 1900, S 59 1 ; 1901, 
S 536, 669 ; 1902, S 580, 616, 683. 

Int. El.-Werke und Akk.-Fabrik, 
A.-G., Berlin, 1895, S 800; 1896, 
S 76 ; 1897, S 176; 1899, S 113. 

Isar-Wasserkrafte bei Landshut, 

1898, S94. 

Isarwerke, G. m b. II., Munchen, 

1894, S 618, 708. 
Italienisehe Ges. fur el. Untcrnch- 

mungen, 1898, S 558. 
Jenaer El.-Werke, A.-G., Berlin, 

1902, S 616. 
Jenkins, Fred C, Hamburg, 1894, 

S 56. 

Jordan & Freier, Wicn, 1898, S 198. 
Jordan & Srpek, Bogenlicht-Kohlen- 

fabrik, Schwechat, 1891, S 120. 
Jungfraubahn-Gcsellschaft, Bern, 

1897, S 742; 1899, S 36. 



Betriebsergcbnisse und Ge9chuftsbe- 
richtc : 

Karlsruher StraBenbahn-Ges., 1894, 

S 448; 1895, S 400; 1899, S 726; 

1902, S 1142. 
Kayser, C. Wilh., & Co., Hiittenwerk 

und Akk.-Fabrik (System Correns) 

Berlin, 1895, S 362; 1896, S 14. 
Eabelfabrik A.-G., PrcCburg-Wien, 

1895, S 324 ; 1896, S 204 ; 1897, 

S 114, 152; 1900, S 186. 
Kabclgcscllschaften, englische, 1898, 

S 555. 

— franzosische, 1891, S 660. 
Kabelwerk Duisburg, 1895, S 21, 

50; 1898, S 262. 

— Rheydt, A.-G., Rheydt, Rheinpr., 
1898, S 120, 709; 1899, S 725; 1900, 
S 856; 1902, S 878. 

Kabel- u. Drahtwerke Rieben, St. 

Petersburg, 1899, S 492. 
Kleinbahn- u. El.-A.-G. Prag, 1897, 

S 714. 

Koblenzer Straflenbahnges., 1898, 

S 286 ; 1899, S 294. 
Kolner Akk.-Werke Gottfried Hagen, 

Kalk bei Koln, 1895, S 13; 1896, 

S 29, 434. 
Kolner Ei.-Ges. Louis Welter k Co., 

1898, S 286 ; 1899, S 214. 
Kolnische StraCenbahngcs., 1896, 

S 574. 

Konigsberger Pferdebahngcs., 1894, 
S 448; 1895, S 312, 374; 1899, 
S 848. 

Komm.-Ges. fur el. Anlagen, Albert 
Jordan, Wien, 1898, S 486. 

Kontinentale Edison Co., Paris, 
1892, S 326. 

Kont.-Ges. fur el. Unternehmungen, 
Niirnberg, 1894, S612; 1895, 
S 170 ; 1896, S 102, 431, 797 ; 1897, 
S 330, 351. 484, 626 ; 1898, S 44, 
186, S 416, 132, 481; 1899, S 294, 
492, 540; 1900, S 476, 517; 1901, 
S 575 ; 1902, S 840. 

Kont. Jandus El.-A.-G., Briissel, 
1897, S 614. 

Koppcl, Arthur, Fabrik schmalspu- 
riger Bahnen, Berlin, 1897, S 90. 

Kraftubertragungswerke Rheinfel- 
den, 1897, S 274 ; 1898, S 306; 

1899, S 328 ; 1900, S 428. 
Krefold-Uerdinger Lokalbahn, 1899, 

S 762. 

Kretzschmar 1 & Hildebrandt, Leip- 
zig, 1899, S 614. 

Land- u. Seekabehverke, Koln-Nip- 
pes, 1898, S 336; 1899, S 414; 1900, 
S 383; 1901, S 407. 
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Betriebsergebnisse und Gescbaftsbe- 
richte : 

Lazare Weiller &i Co., Angouleme, 

1896, S 324. 

Leesdorfer Autoniobihverke in Baden 
bei Wien, 1900, S 404. 

Leipziger El.-Werke, A.-G., 1894, 
S 684 ; 1895, S 24 ; 1896, S 238, 
275 ; 1897, S 251 ; 1898, S 194 ; 

1899, S 230; 1900, S 232: 1901, 
S 268; 1902, S 243. 

Leipziger el. StraOenbahn, A.-G., 
1895, S 170, 250, 286, 324, 674; 

1897, S164; 1898, S 231 ; 1900, 
S280; 1901, S313; 1902, S 912. 

Leitnersches El.-Werk Pfliigcr, Berg- 

mann & Co., Berlin, 1898, S 276. 
Levy, Dr. Max, Fabrik el. Apparate, 

Berlin, 1897, S 427. 
Lippeschea El.-Werk, A.-G., Det- 

mold, 1900, S 166. 
London El. Supply Corporation, 

1890, S 308. 
Magdeburger El.-Werk 1895, S 189; 

1897, S 216 ; 1899, S 778. 
Magdeburger Strafien-Eisenbahn- 

Ges., 1899, S 201 ; 1900, S 264. 
Mahrisch-sehlesische A.-G. f. Uraht- 

industric, Troppau, 1897, S 90. 
Mansfelder Kupferschiefer bauende 

Gewerkschaft, 1893, S 280 ; 1894, 

S 260. 

Marconi's Wireless Telegraph Co., 

1900, S 920. 

Marcus, Paul, & Frank, 1892, S 42. 
Maschinenbauanstalt fur Kabelfabri- 
kation Conrad Felsing jr., Berlin, 

1898, S 44 ; 1900, S 1056. 

— H. Pauksch, A.-G., Landsberg 
a. \V., 1892, S 494. 

Maschinenfabrik Buckau, A.-G., 
Magdeburg, 1891, S 581. 

— EOlingen, 1892, S 422, 454 ; 1893, 
S 436; 1897, S 418; 1898, S 484, 
570. 

— Gritzner, A. G. Durlach, 1894, 
S 364, 400. 

— Oerlikon, 1891, S 536 ; 1895, 
S 535 ; 1902, S 1092. 

Masch. und Armaturfabrik vorm. 
Klein, Schanzlin & Becker, Fran- 
kenthal, 1896, S 50. 

Metropolitan El. Supply Co., Lon- 
don, 1901, S 291. 

Mexican El. Works, Ltd., 1897, S 310. 

Meyer, Dr. P., A.-G., Berlin, 1893, 
S 160 ; 1895, S 41 ; 1896, S 120; 

1899, S 866 ; 1900, S 302. 
Miskolczer El. A.-G., 1901, S 516. 



Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

Mitteldeutsche El.-Werke, A.-G., 
Dresden, 1898, S 396; 1899, S491. 

Mittelrheinische El.-Werke, G. m. 
b. H., 1896, S 702. 

Mix Si Genest, A.-G., Berlin, 1891, 
S 12, 288 ; 1892, S 54, 190 ; 1893, 
S 232, 608; 1894, S 244, 612; 1895, 
S 36, 40, 182, 194, 250 ; 1896, 
S 226, 298, 460; 1897, S 216, 256, 
406, 484, 520 ; 1898, S 319, 335 ; 

1899, S 293, 345, 586, 670, 710 ; 

1900, S 362, 427. 1034 ; 1901, S 32, 
392, 460, 535, 836. 

Moabiter El.-Werke, 1897, S 544. 

Motor, A.-G. fur angewandte Elek- 
trizitat, Baden (Schweiz), 1895, 
S 784; 1896, S 812; 1897, S 204, 
370; 1898, S 162, 198; 1899. S214; 
1900, S 383, 708. 

Motorfabrik Berlin, A.-G., 1899, S 70. 

Motorenfahrzeug- u. Motoreafabrik, 
A.-G., Berlin, 1898, S 866 ; 1900, 
S 279. 

Motorwagengesellschaft Berlin, 1899, 
S 880. 

Mullcr, Georg, Telegraphenbauan- 
stalt, Berlin, 1897, S 427. 

Miiller & Einbeck, Wien, 1890, S 552. 

Muncbener Trambahn-Ges., 1899, 
S 634. 

National Telephone Co. Ltd., 1896, 
S 140 ; 1897, S 90; 1898, S 132. 

Xernst El. Light Co., 1899, S 188; 
1902, S 1142. 

Neue Berliner El.-Werke und Akk.- 
Fabrik, A.-G., 1895, S 570; 1896, 
S 128, 178, 204, 275, 298, 340. 

— Gasgliihlicht-A.-G., Berlin, 1895, 
S 98. 

— Gasgluhlichtgesellsehaften. 1894, 
S 568. 

— El.-Ges. Prag, 1896, S 596. 
1894, S 540. 

— Wiener Tramway-Ges., 1894. 

S 232; 1898, S 664, 832 ; 1899, 

S 312; 1902, S 466. 
Neupest-Rakos-Palotaer el. StraCcn- 

bahn-Ges., 1894, S 684. 
New York Telephone Co., 1896, 

S 450; 1897, S 8. 
Niederlandisch-indische El.-G., 1895, 

S 662. 

Niederschlesische El. und Klein- 
bahn-A.-G. Waldcnburg i. Schl., 
1896, S 584; 1897, S 730; 1898, 
S 104, 832; 1899, S 880; 1902, 
S 1029. 
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Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

Norddeutsche Seckabelwerke, Koln, 

1900, S 249. 

Nordische El.-Werke, A.-G., Danzig; 

1897, S 274, 370; 1899, S 614. 
Nordiscbe El.- und Stahlwerke Dan- 
zig, 1900, S 279, 342. 

NoDwitzer El.- u. Miihlenwerke, G. 

m. b. H., 1898, S 511. 
Nurnberg-Fiirther StraOenbahnges., 

1899, S 346; 1900, S 362; 1901, 
S 334. 

Oberlau8itzer Glashuttenwerk J. 

Scbweig & Co., WeiJJwasser i. L., 

1895, S 11 ; 1896, S 29. 
Oberrheinische El.-Werke Karlsruhe, 

1898, S 496 ; 1899, S 726 ; 1901, 
S 920. 

Oberschlesische El.-Werke, 1898, 
S 558; 1901, S 346. 

Oberschlesische Kleinbahnen u. El.- 
Werke, A.-G., Kattowitz, 1898, 
S 376. 

Osterreichische El.-Werke, 1894, 
S 504. 

— Gasbeleuchtungs-A.-G., 1895, 
S 662 

— Gasgluhlicht-A.-G., 1894, S 516 ; 
1895, S 98 ; 1900, S 428 ; 1901, 
S 556. 

— Kred.-Anstalt fur Handel und 
Gewcrbe, 1895, S 160. 

— Landerbank, 1894, S 556. 

— Schuckert-Werke, Wien, 1897, 
S 286, 406, 496; 1898, S 262; 1899, 
S 670; 1901, S 862, 882. 

— Union El.-Ges., Wien, 1898, 

S 584; 1899, S 188; 1900, S 594; 

1901, S 515; 1902, S 558. 
Oldenburgische Maschinenbau- und 

El.-Werke, 1892, S 326. 
Pariser Druckluftges., System Popp, 

1890, S 65, 78, 102, 198, 551, 676; 

1891, S 12, 320. 344, 392, 572, 632; 

1892, S 106, 258, 270, 314, 374, 454, 
478, 574, 586, 598, 650, 714; 1893, 
S 16, 132, 411, 696, 708, 732; 1894, 
S284, 568, 660; 1895, S374; 1896, 
S 668, 768; 1897, S 714; 1900. 

S 1010. 

— s. a. Comp. Parisienne de l'air 
comprime. 

Pennsylvania Iron Works, 1897, 
S 428. 

Petersburger el. Beleuchtungs-A.-G., 

1898, S 818. 
St. Petersburger Ges. fur el. Anlagen, 

1900, S 280; 1901, S 424. 



Betriebsergebnisse und Geschaftabe- 
richte : 

Phobus, El.-A.-Ges. Berlin, 1899. 

S 377, 505; 1901, S 802. 
Planiawerke, A.-G., Ratibor. 1899, 

S 214. 

Popp-Ges., s. Pariser Druckluftges. 
Posener StraCenbahn in Posen, 1897, 
S 292. 

Postal Telegraph Co., U. St. A., 1895. 

S 256; 1897, S 38. 
Potteries Electric Traction Co., 

1898, S 818. 

Prager Kleinbahn u. El.-A.-G., 1898, 
468. 

— Strafienbahn-Ges., 1894. S 612; 
1897, S 702; 1898, S 250. 

Provinzial-El.-Werke, A.-G., Berlin. 

1899, S 377, 523. 

Priifungs- und Revisionsanstalt fur 
el. Anlagen, Lange & GuGrrienne, 
Leipzig, 1896, S 175 ; 1897, S 85. 

Queen & Co., Philadelphia, 1894, 
S484. 

Rand Central El. Works, Ltd., 1895, 
S 286, 312; 1898, S 44 ; 1900, S 708. 

Raphael, Max, Glimmerwarenfabrik 
Breslau, 1896, S 68. 

Reiling, W., Leipzig, 1892, S 338. 

Reiniger, Gebbert & Schall, Erlan- 
gen, 1891, S 684. 

Remscheider Strafienbahn-Ges., 1895, 
S 250 ; 1897, S 164 ; 1898, S 232. 

Rheinische El.- u. Kleinbahnen-A.-G. 
in Kohlscheid bei Aachen, 1900, 
S 342; 1901, S 820; 1902, S 740. 

— Gluhl. - Fabrik, Dr. M. Frem- 
mery & Co., Oberbruch b. Drem- 
men, 1892, S 494. 

— Schuckert-Ges. fur el. Industrie, 
Mannheim, 1898, S 483; 1899, 
S 418, 506, 674; 1900, S 634; 1901, 
S 576. 

Rheinisch-Westfiilisches El.-Werk zu 
Essen a. d. Ruhr, 1898, S 286, 483 ; 
1902, S 1012. 

Kabelwerk O. Schafer, 1894, 

S 88. 

Riedinger, L. A., Maschinen- und 
Bronzewarenfabrik, Augsburg, 1891, 
S 584. 

Rumanische Ges. fiir el. und in- 
dustriclle Unternehmungen in 
Bukarest, 1898, S 416. 

Russische EI. -Ges. Union, St. Peters- 
burg, 1898, S 468, 620; 1899, S 908; 
1902, S 680. 

— Elcktrizitatssyndikat, 1899, S312. 

— Elektromechanische A.-G., 1896, 
S 556. 
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Betriebsergebnisse und Gesehaftsbe- 
ricbte : 

Russische Elektrotethn. Werke S. & 
H., A.-G., St. Petersburg, 1898, 
S486; 1900, S 53, 1078. 

— Ges. fiir Exploitation el. Kraft, 

1895, S 748. 

Sachs. Akk. -Werke, Hartung k Mar- 
tini, 1897, S 310. 

— Akk.-Werke, System Marschner, 
Dresden, 1897, S 522; 1898, S44; 
1899, S 11C, 172. 

— El.-W., Berger, Nitzschmann 4c 
Zschockelt, Dresden, 1897, S 580. 

— StraDenbahn in Plauen, 1895, 
S 674. 

— -Thiiringische A.-G. fiir Licht- 
und Kraftanlagen, Erfurt, 1898, 
S 709. 

Sakburger El.-Werke, 1890, S 220; 
1891, S 224; 1892, S 314, 491, 
518, 666; 1894, S 328; 1895, S 686; 

1896, S 310, 435; 1897, S 702; 1898, 
S 286; 1899, S 312. 

Sautter, Harl6 ic Co. in Petersburg, 

1897, S 40. 

Scbafer & Montanus, Frankfurt a. 

M., 1895, S 30; 1896, S 30. 
Schlesische El.- u. Gas -Ges. Bres- 

lau, 1898, S 719; 1899, S 276; 1900, 

280, 342. 

— Kleinbahn-A.-G., Berlin, 1899, 
S 600, 685. 

Schomburg, H.. & Sohne, A.-G., Ber- 
lin, 1898, S 467; 1901, S 168. 

Schumanns El.-Werk, Komm.-Ges., 
Plagwitz-Leipzig, 1895, S 386 ; 

1898, S 152. 

Schweizerische El.-Ges., 1891, S 12. 

— Ges fiir el. Industrie, Basel. 
1896, S 204; 1897, S 228; 1898, 
S 162 ; 1899, S 202. 

Seifcrt, Rich., & Co., Hamburg, 1893, 
S 80. 

Lennc El.- u. Industric-Wcrke, A.-G., 
Werdohl, 1900, S 856. 

Siemens' el. Betriebe, G. m. b. H., 
Berlin, 189C, S 728. 

Siemens & Halske, Berlin, 1893, 
S 596; 1895, S 30, 286; 1896, S 121, 
527; 1897, S 370, 394, 519; 1898, 
S 74, 231. 558, 584, 884 ; 1899, S 53, 
90, 866 ; 1900, S 30, 92. 279, 362, 
834; 1901, S 46, 835; 1902, S 22, 
57, 664; Entwickelung der Firma, 
Howe, W., 1897, S 628. 

— Frankfurt a. M., 1892, S 422. 

— Metz, 1899, S 600. 

— St. Petersburg. 1895. S 570; 1898, 
S 320, 396: 1899, S 3G. 



Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

Siemens & Halske, Wien, 1899, S 695. 

— Wicn-Budapest, 1890, S 640. 

• — El. Construction Co., Chicago, 
1892, S 190; 1895, S 458 : 1897, 
S 428. 

Siemsen, Rudolf, Hannover, 1896, 
S 121. 

Socicta Anonima Elettricita Alta 
Italia, Turin, 1897, S114; 1898, 
S 696. 

— An. Halo - Svizzcrna di El., Lo- 
carno, 1897, S 418. 

— Elettrot. Italiana, 1898, S 710. 

— Gen. Italiana Edison di EL, Mai- 
land, 1897, S 727, 784. 

— It. Gen. di El. (System Edison), 
Milano, 1898, S 152. 

— It. Lahmeyer di El., Milano, 1901, 
S 444. 

— Lombarda per distribuzione di 
energia el., 1897, S 310. 

— Nazionale per Industria ed Im- 
press EL, Milano, 1898, S 416, 
S468. 

— Toscana per imprese el. in Flo- 
renz, 1897, S 802. 

Society anonyme d'Eclairage 61. du 
Secteur de la Place Clichy, Paris, 
1892, S 666; 1894, S 20, 660; 1897, 
S 702 ; 1898, S 818. 

— El. Vevey-Montreux, 1891, S 288 ; 
1896, S 542. 

— d'entreprises el., Neapel, 1899, 
S 891. 

— Franco-Suisse pour l'lndustrie 
el., Genf, 1898, S 485 ; 1899, S 836. 

— gen. beige des entreprises 61., 
1895, S 662. 

— gen. d'Ecl. ct de force motrice, 
Percy-Paris, 1892, S 666. 

— gen. de Tramways el. en Es- 
pagne, 1899, S 54. 

— gcrmano-suisse de l'accumula- 
teur ct des procedes Therie-Ob- 
lasscr, Freiburg (Schweiz), 1895, 
S 374. 

— industrielle d'Electricite, 1898, 
S 818. 

— Int. d'Entreprises EL, Amster- 
dam, 1898, S 782. 

— Italienne pour applications el., 
1898, S 710. 

— de m6tallurgic hydro-61cctro- 
chimique, Briisscl, 1896, S 654. 

— Suisse pour la construction 
d'accumulateurs electriqucs in 
Man- le Grand (Schweiz), 1894, 
S 612. 
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Betriebsergebnisse unci Geschaftsbe- 
ricbte : 

Societe des Telephones de Madrid, 
1896, S340. 

— des usines hydro-electriques de 
Montbovon, Romont (Scliweiz), 
1898, S 232. 

Stiidtisches Elektrizitatswerk Bar- 
men, 1890, S 513 ; 1895, S 780. 
Breslau, 1895, S 74 ; 1898, 

S 179 ; 1899, S 197 ; 1900, S 292 ; 

1901, S 304. 
Cassel, 1894, S 371 ; 1895, 

S 780 ; 1897, S 84. 
Darmstadt, 1891, S 298 ; 1894, 

S 108 ; 1895, S 280 ; 1900, S 336 ; 

1901, S 65; 1902, S 178. 
Dresden, 1894, S 669 ; 1897, 

S 25 ; 1900, S 222, 956 ; 1901, S 162. 
Dusseldorf, 1893, S 692 ; 1896, 

S 214, 767; 1897, S 753; 1900, 

S 981, 10G6: 1902, S 72. 
Frankfurt a, M., 1893, S 216; 

1896, S 669; 1897, S 575; 1898, 

S 578, 632 ; 1899, S 608 ; 1902, S 34. 
Hannover, 1891, S 298; 1892, 

S 208, 540; 1894, S158; 1896, 

S 373 

— — Koln a. Rh., 1892, S 219 ; 

1895, S 32 ; 1896, S 12 ; 1897, S 324 ; 

1898, S 239; 1899, S 255 ; 1901, 
S 239. 

Miinchcn, 1901, S 555. 

Nurnberg, 1900, S 701. 

Zurich, 1892, S 661 ; 1897, 

S 587 ; 1900, S 827 ; 1902, S 850. 

— Gasanstalten Berlin, 1900, S 376. 
Stettiner Elektrizitatswerke. A.-G., 

1890, S 696; 1*93, S 184, 568; 1894, 
S 436, 556, 696; 1895, S 36, 512, 
S 634 ; 1896, S 542, 584 ; 1897, 
S 310, 614; 1898, S 606, 654, 682, 
696; 1899, S 710; 1900, S 427. 

— Straileneisenbahn-Ges., 1895, 

S 824 ; 1896, S 262 ; 1897, S 176 ; 

1899, S 229 ; 1900, S 264. 

R. Stocksche Kabelwerke, A.-G., Ber- 
lin, 1899, S 53, 243. 

Stotz k. Co., El.-Ges. m. b. H., Mann- 
heim, 1896, S 476; 1899, S 162; 

1900, S 990. 

Stralsunder Bogenlampenfabrik, G. 

m. b. H., Stralsund, 1898, S 132. 
StraCburger Straficnbahn-Ges., 1899, 

S 726. 

Strafienbahn u. El.-Wcrk Bernburg, 

1896, S 628. 
StraUenbahnpcs. zu Aubonne, 1895, 

S 50. 

— Essen, 1893. S 732. 



Betriebsergebnisse und Geschaftsbc- 
richte : 

Strafleneisenbahn - Ges. Hamburg, 

1894, S 188, 580; 1895, S 182, 194; 

1896, S204; 1898, S 231 ; 1899, 
S229, 213, 394 ; 1900, S210, 264,383 w 

Studienges. fur el. Schncllbahnen, 
Berlin, 1899, S 710. 

Stuttgarter StraCenbahn, 1897, S 176. 

Siiddeutsche Eisenbahn-Ges. Darm- 
stadt, 1899, S 695. 

— Elektrizitats-A.-G. in Ludwigs- 
hafen, 1898, S 320 ; 1899, S 450, 
866 ; 1902, S 557. 

— Kabelwerke, A.-G., Mannheim, 

1898, S 336, 496; 1899, S 378; 
1900, S 186, 110, 1034. 

Telephon-Apparatefabrik Petsch, 
Zwietusch & Co., Berlin, 1900, 
S 855. 

Telephonfabrik A.-G. vorm. Berliner, 
Hannover-Wien, 1892, S 638; 1894, 
S 132; 1897, S 228; 1898, S 782; 

1899, S 907 ; 1900, S 990. 
Telephon-Hirmondo-A.-G. in Buda- 
pest, 1897, S 302. 

Temcsvarer El. StraBenbalm-A.-G., 

1900, S 404. 

Teplitzer El.- und Kleinbahn-Ges., 

1897, S 102, 330. 

Thomson Houston Electric Co., 

Boston, 1694, S 100. 

England, 1902, S 1043. 

Frankreich, 1893, S 376. 

Thiiringer Akkumulatorenwerke, 

Goritzmiihle bei Saalfeld a. d. S., 

1898, S 320 ; 1899, S 327. 

— Akk.- u. El.-Werke, 1899, S 312. 
Traben-Trarbacher Beleuchtungsges., 

1895, S 434; 1899, S 442, 492; 19O0, 
S 572; 1902, S 801. 

Tramways Glcctriques de Gand, 
Gent, 1898, S 94. 

— Miilhausen i. E., 1899, S 586. 

— und Elektrizitatsgesellschaft, 
Linz-Urfahr, 1897, S714; 1901, 
S 690 ; 1902, S 331, 815. 

Trollhattans el. Kraft, Aktiebolag, 

1897, S 742. 
Umbreit & Matthes, Leipzig, 1896, ' 

S 37. 

Umbrische El.-Ges., Mailand, 1900, 
S 92. 

Ungarische Automobil-A.-G., 1899, 
S 866. 

— El.-A.-G., Budapest, 1893, S 708; 
1894, S 132; 1895, S 160, 222 ; 189G, 
S 102; 1897, S 114; 1898. S 186; 

1899, S 202; 1900, S 146; 1902, 
S 232. 
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Eetriebsergebnisse und Geschiiftsbe- 
richte : 

Ungarische Gasgliihlicht-Gcs., 1894, 
S592. 

— Zentralges. fiir Licbt- u. Kraft- 
anlagen, Budapest, 1899, S 836. 

Unger, Paul, Elektrotechn. Fabrik 
und Maschinenbauanstalt, Leipzig* 
Plagwitz, 1898, S 396. 

Union El.-Ges. Berlin, 1893, S 412 ; 
1894, S 396 ; 1895, S 312, 570 ; 
1896, S 262, 528; 1897, S 204,216, 
686 ; 1898, S 249, 742, 831 ; 1899, 
S 229, 260; 1900, S 263, 302; 1901, 
S 375, 835 ; 1902, S66, 158, 308, 379. 

Unionbank in Wien, 1897, S 614. 

Vereinigte Akk.- u. El.-VVerke Dr. 
Pfliiger & Co., Berlin, 1900, S 249. 

— Arad-Csanader Eisenbahnen, 
1894, S 108. 

— El.-A.-G., Wien und Budapest, 

1896, S 654; 1897, S 394, 580; 
1898, S 763, 884 ; 1899, S 54, 450, 
586; 1900, S 856, 942, 1034; 1901, 
S 979. 

— El.-Werke, A.-G., Dresden, 1900, 
S 452, 1056. 

— Gummiwaren-Fabriken Harburg- 
Wien, 1898, S 763. 

— Telephon- und Telegraphenfabrik 
Czeija> Nissl & Co., Wien, 1896, 
S 542. 

Voigt & Haeffner, Bockenheim- 
Frankfurt a. M., 1891, S 148; 1895, 
S14; 1896, S14, 44; 1900, S404; 
1901, S 314 ; 1902, S 357. 

Voigtlandisches Eisen- u. El.-Werk, 
G. m. b. H., 1898, S 320. 

Volta, G. m. b. H., 1897, S 762. 

Voltohm, Fabrik elektrotechn. Spe- 
zialitaten, G. m. b. H., Miinchen, 

1897, S 330; 1898, S 558; 1899, 
S 414 ; 1900, S 250 ; 1901, S 408. 

Wagenbauanstalt und Wagenfabrik 
fur el. Babnen (vorm. W. C. F. 
Busch), Hamburg, 1898, S 131 ; 
1899 S 327 

Wagner, C. Theod., El. Fabrik, Wies- 
baden, 1895, S 40. 

Walloch & Popper, Berlin, 1900, 
S 572. 

Wasser- u. El.-Werk Romanshorn, 

1900, S 314. 
Watt-Akk.-Werke, A.-G., Berlin, 

1897, S 32; 1898, S 32 ; 1899, S 53; 

1900, S 1090 : 1902, S 58. 
Weincrt, K., Elektrotechn. Fabrik, 

Berlin, 1893, S292; 1896, S 13. 
WeiC, Otto, & Co., Maschinenfabrik, 

Berlin, 1898, S 370. 



Betriebsergebnisse und Geschaftsbe- 
richte : 

Welker 5c Co., Handels- und In- 

stallationsgeschaft f. el. Anlagen, 

Solingen, 1898, S 74. 
Westdeutsche El. - Ges. m. b. H., 

Elberfeld, 1902, S 534. 
Western and Brasilian Telegraph 

Co., 1894, S716. 

— Union Telegraph Co., 1892, S 626 ; 
1896, S 136, 711, 767; 1900, S 1056. 

Westfalische Kleinbahnen-A.-G., 

Bochum, 1900, S 322. 
Westfalisches Nickelwalzwerk Fleit- 

mann, Witte & Co. in Schwerte, 

1896, S 29. 
Westinghouse El. and Mfg. Co., 

Pittsburgh, 1895, S 498; 1901, 

S 314. 

Westliche Berliner Vorortbahn, 1898, 
S 511. 

Westminster El. Supply Corporation, 
Ltd., 1898, S 132. 

Wiener El.-Ges., 1890, S 396, 504 ; 
1891, S 380; 1892, S 398 ; 1893, 
S412; 1894, S 420; 1896, S 446, 
596; 1897, S 406, 564, 580; 1900, 
S 594 ; 1901, S 200, 614 ; 1902, S 684. 

— Lokalbahnges., 1897, S 102. 

— Privat-Telegraphen-Ges., 1891, 

S 212, 508 ; 1892, S 374, 398 ; 1893, 

S 412; 1894, S 220, 352, 364, 420, 

528, 717 ; 1895, S 36, 824. 
Winkler & Fischinger, Drcsden-N., 

1900, S 302. 
Woodhouse & Rawson, 1893, S 316. 
Wiirzburgcr Straflenbahn-A.-G., 1898, 

S 94; 1899, S 600; 1900, S 542. 
Wuoxen (Finnlaud), Elektrizitats- 

Gesellschaft, 1897, S 590. 
Zink-Ges. Vielle-Montagne, 1892, 

S 422. 

Zuricher Telephon-Ges., A.-G. fur 
Elektrotechnik, 1894, S 592, 568 ; 
1895, S 460, 512; 1896, S 446. 

Zwickauer El.-Werk und Straflen- 
bahn-A.-G., 1895, S 812 ; 1896, 
S 262; 1897, S 244; 1898, S 286; 
1899, S 269 ; 1900, S 581. 
Betriebskosten el. betriebener Arbeits- 

maschinen, Bigge, D. S., 1902, S 943. 

— el. Bahnen, Blackwell, R., 1894, 
S 337. 

— des el. Gliihlichts, 1891, S 298. 

— des Elektrizitatswerkes Paris, 1892, 
S 126. 

— von StraOenbahnen, 1895, S 354. 
Betriebskosten, s. a. Kosten, Kosten- 

bereebnung. 
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Betriebslange osterreichischer Bahnen, 

1902, S 834. 
Betriebsdkonomie el. Zentralen, Puluj, 

1894, S 296. 
Betriebsstorungen durch Blitzschlag, 

1899, S 459. 

— Hamburg, El. Werke, 1899, S356. 

— im Fernsprechbetrieb, 1898, S 650. 

— Straflenbahnen Berlin, 1898, S 618, 
633; 1899, S 905. 

Hamburg, 1898, S 841. 

— des Swakopmund-Kabels, 1900, 
S 313. 

Bewegung, syncbrone, Bremsregler fur 
— Raps, A., 1895, S 235. 

Bewickelung von Elcktromagneten, 
Maschine, Wood, J. J., 1890, S 626. 

Bezoichnung, cinheitlichc, von el. 
Groflen, Breslauer, M., 1902, S971; 
Corsepius, M., 1902, S 1091 ; Gorges, 
H, 1902, S993; Houston & Kennelly, 
1894, S 270 ; Heinke, C, 1902, 
S 917, 1028; Strecker, K., 1902, 
S 508, 950. 

— von el. Einheiten, 1892, S 293. 

— der Spannung bei Drehstrom, Dett- 
mar, G., 1902, S 397. 

Bicycle-Eisenbahn, 1894, S 512. 
Bifilartelepbon, Field, D., 1893, S 430. 
Bijouterie-Elektromotor, 1895, S 457. 
BimetallischerLeitungsdraht, s. u. Lei- 

tungsdraht. 
Bindezange fur Bronzedraht, Lorenz, 

C, 1893, S 346. 
Bitelephon Paris-London, Mercadier, 

1892, S 74. 
Blatterbiirstc von Boudreaux bci nie- 

derer Spannung, Langbein, G., 1900, 

S 236. 

Blechtafcln, Hysteresis, Stern, G., 

1901, S 432. 
Bleichanlage, Uddehalen (Skandina- 

vien), 1892, S 105. 
Bleichen von Papierstoff mit Ozon, 

Villon, 1890, S 484. 
Bleicbverfahren, elcktrisches, 1890, 

S 501 ; 1892, S 384 ; Andreoli, 1890, 

5 690; Hermite, 189Q, S 690 ; Siemens 

6 Halske, 1893, S 494 ; Stepanoff, 
1890, S 304. 

Bleimantol als Ersatz fiir den Mittel- 

lciter, Miiller, H., 1890, S 283. 
Bleiproduktion, Statistik, 1899 S 555. 
Bleisichcrungcn, Feldmann, C. P., 

1892, S 423; 1894, S 313. 
Bleistaubakkumulatorcn, 1895, S 757; 

Liebenow, €., 1893, S 635. 
Bleistifte, el. belcuchtete, 1892, S 677. 
Bleisuperoxyd, Spez. Gew., in Akku- 

mulatoren, Weyde, J., 1892, S 657. 



Bleisuperoxyd, Oberzug von — auf 
Eisen und Stahl, Haswell, 1891, S 43. 

— spez. Widerstand, Shield, J., 1892, 
S 199; Weyde, J. F., 1892, S 315. 

Bleizinnlegierungen, Vernickeln, 1893, 
S661. 

Blitz, Elekrtizitatsmenge, Uppenbom, 
F., 1890, S 333. 

Blitzableiter, 1900, S 323 Rdsch. ; Gola, 
1902, S 455; Hodges, N. D. C, 1891, 
S 90 ; Lecher, 1897, S 108 ; Lodge, 
1890, S316; Mullendorff, E., 1894, 
S 532 ; Zielinski, 1895, S 371. 

— Abschmelzsicherungen, Welles, Fr., 
1898, S 49. 

— allmahliche Entladung der Gc- 
witterwolken, Hering, C, 1897, S 578. 

— Anlage, Koch, K., 1897, S 232. 

— AnschluB an Dampflcitungsanla- 
gen, Findeisen, F., 1899, S 171 ; Her- 
mania, A.-G., 1899, S 131 ; Strecker, 
K., 1899, S 171 ; Walloch, F., 1899, 
S 171 ; Weber, L., 1899, S 171. 

— AnschluC an Gas- u. Wasserrohr- 
netze, 1890, S 19 Rdsch., 369; 1891, 
S 109; 1892, S 323; 1896, S 804; 
Fischer, A., 1890, S 20 ; Neesen, F., 
1890, S3-12; Teuchcr, 1890, S 381 : 
Uppenborn, F., 1890, S 19, 333, 369, 
517. 

in Berlin, 1897, S 683. 

in Hannover, 1892, S G77. 

Verfahren, 1893, S 182. 

Vorrichtung, Voller, A., 1891, 

S 178. 

— Beobachtungen, Messing, 0., 1897, 
S 532. 

— diskontinuierlicher, Koch, K., 1897, 
S639. 

— Erdleitungen, Herholz, G., 1892, 
S430; Lindner, M, 1892, S 487. 

— s. a. Strecker & Billig, 1892, S 463. 
aus Bleirohr, Bauer, R., 1892, 

S513. 

— Messung des Erdwiderstandes, 
Wiechert, E., 1893, S 726. 

— fiir Fernsprechleitungen, Engel- 
mann, H, 1894, S 422. 

— auf Gebiiuden, 1897, S 165 Rdsch. : 
1901, S 316 Rdsch. ; Findeisen, F., 
1897, S418; 1901, S 139; Strecker, 
K., 1900, S 310; 1901, S 330. 

— Konstruktionen, Berliner, J., 1896, 
S 551 ; Findeisen, 1898, S 819 Rdsch. 

— Kontrollapparat, Schultz, 1892, 
S 53. 

— Isolatoren, Miiller, G., 1895, S 189. 

— Pappel als — , Hess, C, 1896, S 131. 

— Polizeivorschriftcn in Munchen, 
1892, S 517. 
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Blitzableiter, Priifapparat, lloycr k 
Glahn, 1890, S 103; Kohler, W., 1902, 
S 457 ; Meiser & Mertig, 1890, S 466. 

— Spitzen, Hess, CI., 1891, S 121. 

aus Graphit, 1893, S 1G9. 

aus Retortcnkohle, Leder, 1892, 

S 530. 

— Spule, von E. Thomson, Zielinski, 
H., 1893, S 189. 

— Stangenblitzableiter, Berliner, J., 

1896, S551. 

— fur Starkstromanlagen, Goerges, 
H., 1896, S 511. 

— Telephon-MeJJbriickc von Siemens 
k Halske, 1893, S 178. 

— Telegraphen — , Zielinski, H., 1893, 
S 319. 

— s. a. Blitzschutzvorrichtungen. 
Blitzableiterkuppelung, wasserdichte, 

Dietrichs & Loffclhardt, 1897, S 439. 
Blitzentladung, Neesen, F., 1897, S 465. 
Blitzgefahr bei Starkstromanlagen, 

Chavanner, R., 1896, S 533; Find- 

eisen, F., 1897, S 327 ; Hardin, J., 

1900, S 800. 
Blitzphotographien, Thomas, P., 1901, 

S 690. 

Blitzplatten aus Kohle, 1892, S 442. 
Blitzschlage, Neesen, F., 1901, S 991 ; 
Nippoldt, 1895, S 723; Siemsen, R., 

1897, S 315. 

— Berlin, 1890, S 111, 162. 

— Erfurt, Wasserwerk, Neesen, F., 
1897, S 465. 

— Frankfort Ind., 1890, S 406. 

— Louvain, 1890, S 266. 

— Lugano, 1892, S 251. 

— Manhattan El. Light Co., 1890, 
S 431. 

— Miinchen, 10. Febr. 1893, 1893, 
S 155. 

— Miinchen, Dampfschornstein, 1891, 
S 378. 

— Miinchen, Plinganserstr. 13a> 1891, 
S 195. 

— Miinchen, Wasserleitung, Luber, 
A, 1890, S 691. 

— New York, Manhattan El. Light 
Co., 1890, S 379. 

— New York, Telcphon-Ges., 1890, 
S 538. 

— Paris, Fernsprechleitungen, 1891, 
S 327. 

— Preetz, Kirche, Weber, L., 1891, 
S 697. 

— Rathenow (Proviantaint), 1891, 
S 140, 483. 

— Rosco b. Filehne, Schafstall, 
Neesen, 1891, S G94. 



Blitzschlage, Spandau (Gewehrfabrik). 
1892, S545. 

— Toulouse (in elektr. Leitungen), 
1892, S 539. 

— Trient, Beleuchtungsanlage, 1890, 
S 676. 

— Weimar-Ehringstlorf, 1890, S 455. 

— in Baume, Hess, C, 1896, S 131 ; 
Jonesco, D., 1892, S 624 ; 1896, 
S 622. 

Haufigkeit, Jonesco, D., 1896. 

S 295. 

— bemerkenswerte, Kohlrausch, W., 
1890, S 4 ; Neesen, F., 1892, S 544. 

— Betriebsstorungen in Anlagen, 

1899, S 459. 

— Elektrizitatsmenge, Uppenborn, F., 

1890, S333. 

— in ein Fernsprechamt, Wcise, 1893, 
S232. 

— in Gasrohre, 1890, S 66, 417. 

— in Kabelleitungen, Wilkcns, K., 
1902, S 577. 

— Registrierapparat, S. k H., 1893. 
S 433. 

— schadliche, in Preufien 1897 u. 1898, 

1900, S 645. 

— in eine Spiritusfabrik, Meidinger, 
II., 1900, S 358. 

— Statistik fur PreuOen, 1898, S 527. 

— fehlerhafte Statistik, Unger, Th., 
1892, S 479. 

— in einen StraCenbahnmast, 1902, 
S 391. 

— in die Telegraphenlinie des Santis ; 
Maurer, J., 1897, S 738. 

— in die Wasserleitung, Koehler, E., 

1897, S 517. 
Blitzschutzvorrichtungen, 1896, S 375 

Rdsch. ; Stanley El. Manufacturing 
Co., 1899, S 641 ; Thomson, E., 1891. 
S118; Wurts-Winsor, 1891, S 454; 
Westinghouse, Co.. 1891, S 682; 
Wood, J., 1890, S 676. 

— fiir Bahnen, Hoffmann, F., 1896, 
S 398. 

, Wiener Stadtbahn, Schenk, C, 

1898, S374. 

— fur Gebiiude, El. Vorein, 1901, 
S 390 ; Strecker, K., 1900, S 583; 

1901, S 389; V. d. El., 1901, S 801 

— fur Leitungen, Voigt & Haeffner, 

1891, S 558. 

— fiir ganze Ortschaften, Koch, K., 

1897, S 639. 

— fiir Starkstromanlagen, 1895, SG63; 

1898, S33; Benischke, G., 1901, 
S569; Lodge. 1891. S666; V. d. El., 
1896, S375. 
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Blitzschutzvorrichtuiigcn fur Schwach- 
stromanlagen , Franke, A., 1902, 
S 1046; Gattinger, H., 1895, S 149. 

— fur Wechselstrombogenlampen, 
Meyer, P., 1901, S 877. 

— s. a. Blitzarbeiter. 
Rlitzwirkungen, eigenartige, Lieb- 

recht, W., 1900, S 1072. 

— auf Weinreben, Rathay, E., 1892, 
S539. 

Blockabstand, das Fahren in — , 

Walzcl, O., 1899, S 531. 
Blockanlagen, s. Anlagen, el., Einzel- 

anlagen. 

Blockcinrichtungcn, el., Ausfuhrung, 

1899, S 735. 
Blockinduktorcn, Kommutator, Hofer, 

1895, S 659. 
Blocksignalc, Hall, 1899, S 47. 

— von Virgillito, Kohlfurst, L., 1900, 
S 199. 

— fur eingleisige Strecken, Kohlfurst, 
L., 1902, S 210. 

— elcktropneuniatischc, 1890, S 351. 

— neue, 1898, S 506. 

— selbsttiitige, Ehrenfest, 0., 1901, 
S 217. 

fur Eisenbahnen, Kohlfurst, L., 

1900, S 929. 

— f. StraBcnbahnen, Mork, H. A., 
1902, S 396. 

Blockstationen, Konkurrenz gegen Elek- 
trizitatswerkc, Kallmann, M., 1897, 
S239. 

Bogenlampen, A. E. G., 1891, S 480; 
Bardon, 1891, S493; Blattner, E., 
1891, S 523; Brianne, 1891, S 630; 
Brush-Adams, 1890, S674; Cots- 
worth, 1898, S 494 ; Doubrava At Do- 
nat, 1895, S 484 ; Edison, 1890, S 610 ; 
Fein, C. Sc E. in Stuttgart, 1891, 
S 420 ; Hartmann & Braun, Wilkens, 
K., 1893, S 370 ; Korting & Mathiesen, 
1902, S 179; Lunstedt, O., 1891, 
S 53 ; Picpcr, Mod. S. E., 1891, S 639 ; 
Sperry, 1890, S 549 ; Zweifcl, 1890, 
S 514. 

Bogenlampen, Aufhangung, El. Mfg. 
Co. Dayton, 1891, S 362; Rentzsch, 
H., 1897, S 419. 

— Betriebskosten, Polyblank, 1891, 
S 248. 

— Dauerbrenner von Hardtmuth, 
1894, S 628. 

— Differential — , Fischingcr, 1890, 
S 472. 

— Doppclbogenlampc . Korting & 
Mathiesen, 1900, S 47. 

— Dreierschnltung, Wedding, W., 
18139, S203. 



Bogenlampen , Dreischalt ungssystem 
mit A. E. G. - Differentiallampen, 
Zeidler, J., 1899, S 24. 

— mit eingeschlossencm Lichtbogen, 

1897, S212; Wedding, W., 1897, 
S 763. 

— Flachdeck- — mit konstantein 
Fokus, Riedel, 1892, S 321. 

— Flammen , Wedding, W., 1902, 

S 702. 

Hamburg, 1902, S871. 

— fur Gleichstrom, Schaltung, Weil, 
Th., 1899, S 52. 

— Glockenhalter, Cutter, G., 1891, 
S 43. 

— Jandus — , Korting, 1896, S 347. 

— kleine, Heim, C, 1893, S 196. 

— Kohlennachschub, Irish, \\\, 1892, 
S 560. 

— Kohlenwiderstando ira Nebcn- 
schlufl, Wcinhold, A. F., 1891, S 321. 

— Leitungskuppelung, Schafer, C. A., 

1898, S 840. 

— Lcuchtkraft, 1890, S 623; Mat- 
thews, C. P., 1902, S 615 ; Tischen- 
dorfer, 1890, S 304. 

Definition, Gray, E., 1893, 

S 339. 

— Lichtverlust, Guthrie, J. D. und 
Reidhead, F. E., 1894, S 240. 

— Mastun, Osenberg, 1891, S 619. 

— Maximalleistung, Carhart, 1893, 
S 661. 

— NebenschluClampen, A. E. G., 1893, 
S 131 : Korting & Mathiesen, 1893, 
S 497 ; Poge, H., 1893, S 741 ; Rei- 
niger, 1895, S 606. 

Warmekompcnsator, Korting S: 

Mathiesen, 1898, S 309. 

— fur Projektionsapparate, Pcckliam, 
W., 1892, S 220. 

— Prufung, 1891, S 43. 

— mit Hrabowski-Reflektor, Fried- 
rich, K., 1892, S 118. 

— Schaltkasten, Ges. f. el. Industrie, 
1901, S 1016. 

— Schaltungen bei 220 Volt Gleich- 
strom, Mathiesen, W., 1900, S 589. 

— Schaltung der Regelungselektro- 
magneten, Weil, Th., 1898, S 417. 

— Seillampc von S. ic II., Gorges, H., 

1899, S 444. 

— singende, Humann, P., 1901, S 788; 
Simon, H., 1898, S 321. 

— Sonja-Dauerbrandlainpe, Weinert, 
K., 1898, S GC0. 

— spreohende, Edler, R., 1901, S 398; 
Uppenborn, 1901, S 245. 

— Verlfingerung der Brenndauer, 
1890, S 667. 
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Bogenlanipcn, Verteilung auf Bahn- 
hofen, Preece, LI., 1893, S593. 

— neue Voltalampen, Wedding, W., 
1899, S 65. 

— Vorschaltwiderstande, Krapp, S., 

1891, S 277. 

von Gliihlampen, 1893. S 103; 

Heim, C, 1892, S 375. 

— vorteilhaftestc Ilohc, Kopcke, 

1890, S 339. 

— f. \Vcch8elstrom, Naeck & Holsten, 
1897, S 621 ; Stort, 1895, S 124. 

Schaltung, 1893, S 264. 

Regulierspannung bei versch. 

Spannungskurven, Shapiro, B, 1893, 

S 558. 

— Zoll in Osterreich, 1898, S 462. 
Bogenlicht, Beleuchtung, Epstein, J., 

1892, S 18. 

in Raumen, Nerz, F., 1894, 

S 478. 

— Bremer, 1901, S304; s. a. Bremer- 
lam pen. 

— mit Chromsalz-Stiften, Robert, J., 
1892, S 26. 

— mit Dcckenreflexion, Elster, S., 

1891, S 438. 

— Eigenschaften, Schmidt, H., 1896, 
S 125. 

— Flammenbogenlicht, s. Bogen- 
lampen. 

— Gleichstrom, Wirkungen. Peukert, 
W., 1901, S 467. 

— im Vergleich zu Gasgliihlicht, 
Wedding, W., 1893, S 310. 

— Vermehrung der Helligkeit, Saun- 
derson, L., 1890, S 315. 

— Wechselstrom, Stanley-Westing- 
house, 1890, S 281, 309. 

— System Westinghouse, 1890, S154, 
253, 257, 265. 

— nicdrig gespannter Wechselstrom, 
Steinmetz, C. P., 1890, S 257. 

— zerstreutes, Kremenezky, Mayer k 
Co., 1895, S 189. 

Bogenlichtmaschine Edison, 1891, 
S 117; Wood, 1895, S 101. 

— fur Gleichstrom, 10000 Volt, Ex- 
celsior Electric Co., 1894, S 375. 

— Regulierung, Mayor, Geo. M., 1893, 
S 62G. 

Bogenlichtkohlen, Preise in Paris. 1892, 
S 597. 

— Untersuchung, Henrion, F., 1898, 
S 6G2. 

— s. a. Eohlen. 

Bogenlichtkreise, Fehlerbestimmung, 
Willbrant, II., 1890, S 599. 

Bogenlichtsystem, Thomson-Houston, 
Verbreitung, 1891, S 234. 



Bohrmaschinen f. Bergwerke, Siemens 
& Halske, 1893, S 649. 

— e. a. Gesteinsbohrmaschinen, Hand- 

bohrmaschinen. 
Bojen, el. beleuchtet, 1893, S 543. 

— mit Fernsprecher zu Pauillac (Bor- 
deaux), 1891, S 71. 

Bolometer, Untersuchungen fiir eine 
Lichtcinheit, v. Hefner-Alteneck, 
F., 1894, S 485 ; Lummer, O. und 
Kurlbaum, F., 1894, S 474. 

— Warmespektra, Edelmann, M. Th., 

1894, S 81. 

Booster, Krogk, K., 1902, S 79. 
Boote, el., 1893, S 277 ; A. E. G., 1894, 
S 293; Reckenzaun, 1893, S 118. 

— Petersburg, Gabran, O., 1902, 
S 1136. 

— Veuedig, 1893, S 661. 

— auf der Weltausstellung in Chi- 
cago, Riedel, J., 1893, S 485. 

— mit Akkumulatorenbetrieb, 1897. 
S 590. 

— Fahrdienst, Trumpy. J., 1895, S240. 
Borsendnicker, von S. & H., West, J. - 

II., 1892, S 680. 
Boudreaux-Blatterbiirste, bei niederer 

Spannung, Langbein, G., 1900, S 236. 
Brand, Akkumulatorenwagen, 1898, 

S 284. 

— Ausstellung Chicago, 1894, S 447. 

— Ausstellung, ethnographische, in 
Prag, 1895, S 355, 417. 

— Casino Paris, 1890, S 676; 1891, 
S 118. 

— durch Elcktrizitilt, 1897, S 150. 
Paris, 1891, S 483. 

— in ElektrizitiUswerken, Buffalo, 
Zentrale der Brush Co., 1893, S 231. 

Chevres bei Genf, 1898, S 650. 

Hamburg, 1897, S 404, 437. 

London, Kensington Court, 

1895, S 132. 

London, Metr. El. Light Supply 

Co., 1895, S 442. 
New York, Manhattan El. 

Light Co., 1890, S 379. 

Paris, Popp-Anlagen, 1893, S 48. 

Pearlstreet, Edison-Zentrale, 

1890 S 78 

'Philadelphia, 1897, S 271. 

St. Island, Zentrale St. George, 

1891, S 495. 
Weimar, 1897, S 644. 

— Fabriken, S. i: H. in Chicago, 
1894, S 481. 

Akk.-Fabrik Gelnhauscn, 1891, 

S 682, 691. 
Elektrotechnische Fabrik von 

F. Krizik in Prag, 1894, S 447. 
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Brand, Edison -Wcrke, Shenectady, 

1892, S453. 

— Fernsprechamt, Neapel, 1896, S 52. 

Remscheid, 1896, S 155. 

Stockholm, 1897, S 437. 

Zurich, 1898, S 238, 294 ; Weber, 

H., F. und Denzler, A., 1898, S 691. 

— von Fernsprechapparaten, Wien, 

1893, S 64. 

— Kabelbrand in Kopenhagen, 1899, 
S 906. 

— Grand Caf6 Paris, Bv. des Capu- 
cines, 1890, S 625. 

— durch Kurzschlusse, 1901, S 145. 

— im Postgebaude zu Ulm, 1898, 
S 578. 

— in den Post- und Telegraphenge- 
biiuden in Barmen und Dortmund, 

1894, S 629. 

— Stadtbahn Liverpool, 1902, S 50. 

— el. StraBenbahn in Lemberg, 1894, 
S 418. 

— in Tclegraphenanlagcn, Western 
Union Tel. Co. N.-Y., 1890, S 103, 
131, 453. 

Haupttelegraphenamt Wien, 

1898, S 661. 

— el. Untergrundbahn, Budapest, 

1896, S 552. 

— Wronkersches Warenhaus, Frank- 
furt a. M., 1897, S 271. 

Ursachen, May, O., 1897, S 175 

Braunsche Rohre, Anwendung, Schwei 

tzer, A., 1901, S 947. 
Braunstein, Wirkungsweise in Leclan 

ch6-Elementen, Ohach, 1892, S 180 
Bremerlampen, 1901, S 304; Sauber 

mann, S., 1902, S 574 ; Wedding, W. 

1900, S546. 
Bremsdynamometer, elektrisches, Grau 

A., 1900, S 265 ; 1902, S 467 ; Rieter, 

E. H., 1901, S 194. 

— Torsionsapparat, Wilke, A., 1890, 
S 667. 

— s. a. Bremsen, Meflbremsen, Wirbel 
strombremsen. 

Bremsen, el., 1890, S 466 ; Deri, M. 

1897, S 422 ; Kubierschky, M., 1898 
S 223. 

— fur Anhangewagcn, Fischinger, G. 
E., 1899, S314; Krebs, A., 1900, 
S 601. 

— Mefibrcmsen, Hubert, F., 1901, 
S 339. 

Federwage fiirPronyschen Zaum, 

Wettler, A., 1898, S 658. 
■ — Schnellbremsung von Motorwagen, 

Baumgardt, L., 1895, S 184. 



Bremsen fur Straflenbahnen, Fell, C, 
1901, S 589, 816 ; Miiller, Maxim., 1902, 
S 515 ; Schiemann, M., 1899, S 535 ; 
Sperry, E. A., 1891, S 598, s. a. Rdsch. 

— fiirWechselstrome, Fischer-Hinnen, 
J, 1900, S 767; Kolben, A., 1900, 
S 854. 

— Wirbelstrom-, Feufiner, K., 1901, 
S 608 ; Grau, A., 1900, S 265 ; Rieter, 
E. H., 1901, S 194. 

Bremsmagnete, Vogelsang, 1901, S 175. 
Bremsmethode zur Best, des Wirkungs- 

grades von Motoren, Jobst, P., 1902, 

S 630. 

Bremsregler, Raps, A., 1895, S 235. 
Bremsresultate, Kraftiibertragung, 

Steyrermuhlc, 1890 S 11. 
Bremsversucho an Induktionsmotoren, 

Eichberg, F., 1898, S 784. 
Bromswiderstiinde, analytische und 

graphische Berechnung, Erens, F.. 

1899, S 277. 
Brenndauer von Gluhlampen, Mailand, 

1891, S 185. 

— s. a. Gluhlampen. 
Brennmaterial-Ausnutzung, 1899, S 867 

Rdsch. 

Brennstoffkosten bei Kraftgas- und bei 

Dampfbetrieb pro K. W. Std., Meyer, 

E., 1900, S 958. 
Briefbeforderung mit Straflenbahnen, 

1894, S 540. 
Briefbestellung, el., 1898, S 160. 
Brom in galv. Elementen, Kugel, M., 

1890, S 116. 
Bronzedrahte im Telegraphenbetrieb, 

Buels, 1892, S 627; 1894, S 189; 

Muller, E., 1893, S 406 ; 1894, S 165. 

— in der deutschenReichstclcgraphic, 
Kohlmann, A., 1890, S 210. 

Bronzierung, galvanische, von Eisen 

und Stahl, 1890, S 638. 
Briicke zur Auffindung der Lage von 

Isolationsfehlern, Raphael, F., 1897, 

S 401. 

— s. a. Meflbriicke, Wheatstone-Briicke. 
Biicheraufzug, el., Bibliothek Chicago, 

1898, S 807. 
Biigelschleifkontakt fur el. Bahnen, 

Stobrawa, 1898, S108. 
Buhmmbcleuchtung, Lobbecke, E., 

1890, S 234. 

— mit Wechsclstrom, Rcgulierappa- 
rat, Miiller, H., 1894, S 564. 

— s. a. Beleuchtung von Theatern. 
Bulletintafel, Delany, 1890, S 18. 
Bunsengesellschaft, Versammlung, 

Wurzburg, 1902, S 525. 
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Bursten. Arbeitsverluste, Wiener* 1896, 
S 693. 

— Funkenbildung, Dick, E., 1898, 
S 802. 

— Kontaktwiderstand, Arnold, E., 
1899, S 5. 

— s. a. Dynamomaschinen, Bursten. 



c. 

Cadmium-Normal-Element von Weston, 
Jager, W. und Wachsmuth, R., 1894, 
S 507. 

Calcium -Carbid. 

— Fabriken, Kursteiner, L., 1901, 
S 914. 

, in Osterreich, 1898, S 792. 

— als Mittel zur Arbeitsiibertragung 
Neuberg, E., 1900, S 172. 

Carbidofen, Wirtschaftlicbkeit, 1899, 
S 357. 

Carbonisiercn von Gluhlampenfaden, 

Lcmp, H., 1891, S 33. 
Carborundum, 1897, S 698. 

— Fabrik, 1894, S 447. 
Chloridakkumulator, Payen, C, 1895, 

S 86. 

Chrom, elcktromotorisches Verbalten, 

Hittorf, 1898, S461. 
Chromsaureelcmcnt, Hammer! . H., 

1895, S 469; Walter, J.. 1894, S 141. 
Chronographen, Smith, 1890, S 383. 

— Empfindlichkeitsbestitnmung, Poz- 
dena, R., 1902, S 905. 

— fur GeschoCflugzeiten, 1891, S 454. 

— Regulator, Flamache, A., 1890, 
S 88. 

Cuprocuprisulfit in Kupferbadern, 

1894, S 53. 
Cupron-Element, Umbreit ic Mathes, 

1896, S 572. 



D. 

Damen im belgischen Telegraphen- 

dienst, 1891, S 193. 
Dampfbctrieb, Brennstoffkosten fiir 

1 KWS, Meyer, E., 1900, S 958. 
Dainpfdynamos, 1901, S 507; Conz, G., 

1890, S 335, 581 ; Edison, Th., 1892, 

S 529; Fein, C. & E., 1892, S 706; 

Goolden, W. T., 1890, S 652. 

— Abnahmeversuchc, Wagner, H., 
1900, S 147. 

Dampferzeugung, Crompton, 1899, 

S 874; Holliday, 1899, S 874. 
Dampfkessel, Binckebanck, 1899, S 213. 

— fiir Elektrizitatswerke, 1897, S 436. 



Dampfkessel - Heizungen, Meldrum, 

1893, S278. 

— Normcn fiir Leistungsversuche, 
1900, S 352. 

— Steigerung der Leistung, Rofi, F., 

1895, S 486. 

Dampfkraft zur Erzcugung von el. 
Strom, 1894, S 294. 
, in Preuficn, 1894, S 294, 658; 

1898, S 680, 694; 1899, S 758, 892; 
1900, S 158, 957. 

— Verwendung in Preufien 1896, 1896, 
S 783. 

Dampflokomotive, Frankel, E., 1901, 
S 593. 

Dampfmaschinen, 1898, S 260. 

— fiir die Elektrotechnik, Gutermuth, 
1897, S 729. 

— Indikator von Perry, 1891, S364. 

— Leistungsfahigkeit in PreuCen 
1879—99, 1899, S 892. 

— Normcn fiir Leistungsversuche, 
1900, S 352. 

— Praxis, Glasgow, 1902, S833. 

— schnelllaufende, Brush El. Eng. Co. 

1896, S 288 ; Peache, 1895, S 741 ; 
Raworth, J., 1896, S 288. 

— Wettbewcrb rait Dawsongasmasch. 

1894, S 29. 

— von Willans, 1899, S 321. 

— fiir Zentralcn, Zehme, C, 1892, 
S 329. 

Dainpfstrahl, Elektrisierung, Bidwell, 

Sh., 1890, S 66. 
Dampfturbincn, Fayot, 1896, S 110. 

— von Laval, 1894, S 442. 

— Parsons-, Ewing, 1901, S 531. 

— Parsons & Co., 1893, S 278. 

— von 2500 PS., 1902, S 724. 

— Eigcnwiderstand, Kiibler, W., 1901, 
S 406. 

— f. d. Londoner Untergrundbahn, 
1902, S 111. 

— Vcrsuchc, Desroziers, 1896, S 709. 

— in Zentralcn, 1902, S 320. 
Dampfturbinendvnamo fiir das El.- 

Werk, Elbcrfeld, 1899, S 597. 
Darstellung, elemcntare, von Anker- 
wickelungen, Kiibler, W., 1902, S633. 

— graphische, von Wcchselspannun- 
gen, Gorges, II., 1898, S 164. 

von Wechselstromen, Breisig, 

F., 1900, S 87. 

Frequenz und Phase von Wech- 
selstromen, Janet, P., 1894, S 281. 

— objcktive der Momentanwerte von 
Wpchselstromkurven, Peukert, W., 

1899, S 622 ; Weber, A., 1899, S 309. 
von Drehstromen, Behrend, H., 

1891, S 455. 
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Daxstellung, objektive, s. a, Auf- 
zeichnung, Kurven, Wecbselstrom- 
kurven. 

— symbolische, doppelperiodischer 
Vektorprodukte u. Wechselstrom- 
wellen, Steinmetz, C. P., 1899, S 882. 

Darstellung, s. a. Demonstration. 
Dauerbelastung, zulassige, fur Ma- 

schinen und Motoren, Snell, A. T., 

1890, S 260. 
Dauerbrandbogenlampe, Sonja, Wei- 

nert, K., 1898, S 660. 

— Theorie, Korting, 1902, S 308. 

— Theorie der Kegina — , Donath, B., 
1902, S 220 ; Kosemeyer, J., 1902, 
S 397 ; Stockhardt, E., 1902. S 465. 

Dauerbrenner f. Bogenlampen, Hardt- 

muth 1894 S 628., 
Definition v. „Anker", Dettmar, G., 

1902, S 663, 739 ; Osnos, M., 1902, 

S 794 ; Singer, E., 1902, S 663 ; Zie- 

genberg, R., 1902, S 738. 

— v. „Induktionsmotor", Heyland, A., 
1902. S 794. 

— v. „Konduktionsmotor", Heyland, 
A , 1902, S 794. 

— von „Phasenverschiebung", Be- 
nischke, G., 1902, S 622. 

Deformation von Wecbselstromkurven, 

Goldschmidt. Rud., 1899, S 840. 
Deklination, absolute magnet ische, 

Wild, H., 1894, S 295. 
Dekorationsstoffe, Unzulassigkeit me- 

talldurchwirkter — , in der Nahe el. 

Leitungen, Eickhoff, 1900 S 467; 

Muflwitz, W., 1900, S 540. 
Delta-Glocke der Porzellanfabrik 

Herrasdorf-Klosterlausnitz, 1900, 

S 293. 

Demonstration d. PhasenverschiebuUg, 
Kohlrausch, VV., 1902, S 827. 

— von Weohselstriimen, Heilbrun, R., 
1902, S 239. 

— s. a. Wechselstroinkurven. 
Demonstrationsapparate, Bogenlarape, 

Uppenborn, F., 1893, S 91. 

— fur Drehfeldversuche, Weinhold, 
A., 1892, S 300. 

Depeschen, telephonische, Paris, 1890, 
S 609. 

Ubermittelung in Osterreich, 

1893, S 153. 

Geheimhaltung, 1895, S 718. 

Deprez-Galvanometer, Erapfindlich- 
keit, Classen, 1895, S 676. 

Desinfektionsmittel Ozon, de Christ- 
mas, J., 1894, S 73. 

Detektor von Maeevoy, 1894, S 659. 

Dczimalsystem. Einfuhrung in Eng- 
land, 1894, S 539. 
GeiHTnlrPtfister ETZ. 



Diagramm von Heyland, 1691, S 561, 
1900, S634; Behrend, B. A., 1900, 
S591. 

Herleitung, Breslauer, M , 1900, 

S 155. 

u. Anwendung, Breslauer, 3J., 

1900, S 249; Niethammer, F., 1900, 
S 208. 

— des allgemeinen Transformators, 
Emde, F., 1900, S 781, 854, 941; 
Heubach, J., 1900, S 815, 1089; 
Ossanna, G., 1900, S 1031 ; Sumec, 
J. K., 1900, S 1008. 

— des Dreiphasenmotors, WeiOhaar, 
O., 1901, S 943. 

— von Induktionsmotoren, Gold- 
schmidt, R., 1900, S 693. 

— Vektordiagramm des Verlaufcs 
von Wechselstromen in langen Lei- 
tungen, Breisig, F., 1899, S 383. 

— s. a. Polardiagramm. 
Dia-Kabel, Wordingham, C. H., 1902, 

S 211. 

Diamagnetismus, Duhem, P., 1890, 
S 66. 

— Theorie, Parker, J., 1891, S 467. 
Diamanten, el. Erzeugung, Moissan, 

H.. 1896, S 769. 

— Prufung auf Echtheit, 1896, S 725. 
Diatto-System in Tours, 1899, S 395. 
Diebessicherung von Zettler, Uppen- 
born, F., 1891, S 164. 

— mit Feueralarm, Berg, E., 1891, 
S 95. 

Diebstahl an el. Arbeit, s. Entwen- 
dung. 

Dielektrica, disruptive Erscheinungen, 
Steinmetz, C. P., 1893, S 248. 

— Eapazitat und riickstandige La- 
dung, Hopkinson, J., 1897, S 583. 

— technischer Kondensatoren, Prcece, 
W., 1892, S 492. 

— Naturgeschichtc, v. Ho6r, M., 1901, 
S 170. 

— Verluste, Eisler, II., 1899, S 201 ; 
Heinke, C, 1899, S 201. 

Dielektrizitiitskonstante flussiger Iso- 
latorcn, Heinke, C, 1896, S 483. 

— des Glimmers bei hohen Tempera- 
turen, Bouty, E., 1891, S 378. 

— des Quecksilbers. 1891, S 156; 
Weber, R., 1890, S 563. 

Dilektrizitatsvermogen, koexistent mit 
Leitfiihigkeit, Bouty, E„ 1892, S 210. 

Dienstwohnungen fiir Beamte der 
stadt. El.-Werke in Dresden, 1899, 
S 831. 

Differential - Bogenlampen, s. Bogen- 
lampen. 

11 
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Differentialgalvanometer, Verwendung, 

Levy, M., 1893, S 255. 
Differentialmagnetoraeter von Eicke- 

meyer, Steinnietz, C. P.. 1891, S 381. 
Differentialstromzeiger fur Strafien- 

bahnwagen, Henry, J., 1897, S 682. 
Differcntialwattmetcr, Kennelly, A., 

1893, S 164. 
Dimcn8ionicrung von Wechsclstrom- 

lcitern, Thomson, W., 1890, S 661. 
Diplex-Schaltung, Tobler, A., 1897, 

S 436. 

Distanzmesser, el., Fiskc, 1895, S 104. 

Dochtkohlen, Patentstreit, Gebr. Sie- 
mens & Co. gcgen Fuchs, 1894, S 99, 
161. 

Siemens k Co. gegen W. Griidel- 

bach, 1894, S 254, 306, 337, 622. 

Doppelbogenlampe, Korting & Mathie- 
scn, 1900, S 47. 

Doppelinstrumento, Volt- u. Ampere- 
meter, Braun, F., 1900, S 511. 

— Hitzdraht-Volt-Amperc- u. -Watt- 
meter, Field, M. B., 1898, S 878. 

Doppelkopfnagel fur Schwachstrom- 

leitungcn, 1900, S 917. 
Doppelleitungen fur Fernsprechanla- 

gen, V. d. EL, 1898, S 568. 
Betricb, 1898, S 828. 

— gegenseitige Induktion, Grawinkel, 
C, 1891, S 653. 

— induktionsfreie, Christiani, W M 
1891, S 685; Gansauge, 1892, S 54. 

— in Ortsfernsprechnetzen des 
Reichspostgebiets, Einfuhrung, 1898, 
S 858. 

Doppelmikrophon, Nissl, 1895, S 518. 
Doppclspiraldiibel, System Boedding- 

haus, D. R. P. 78235, 1894, S 720. 
Doppeltarif fiir el. Energie, 1897, 

S 109. 

— Zahler, Kusminsky, 1900, S 375. 
Doppelzcllcnschaltcr fur Akkumula- 

toren in Parallelschaltung mit 

Stromerzeugorn und Leitungsnetz, 

Miillcr, H., 1899, S 152. 
Dosentelephon uiit regulierbarem Pol- 

schuh, Engelmann, H., 1894, S 358. 
Dowsongas zur Erzeugung von Elektri- 

zitat, 1894, S361. 

— fiir Gasmotoren, 1890, S 417. 
Dowson-Gasmaschinen, Wettbewerb 

mit Dampfmascliinen, 1894, S 29. 
Dnihtc, freigespanntc, Erwiirmung, 

Barbieri, U., 1891, S 30. 
DrahtberechnuDgsapparat, Greely, 

1890, S 417. 
Drahtbruch an Oberleitungen. Schutz- 

maDrcgeln, 1900, S 1005. 



Drahtbund, Arid, H., 1891, S 438. 
Drahtdurchmesser, Berechnung bci ge- 

gebener Zahl der Amperewindungen, 

der Spulendimensionen und der 

Spannung, Claussen, F., 1900, S 1055 ; 

Lowit, F., 1900, S 1055. 
Drahtentbloficr, May, O., 1891, S 287; 

1892, S 93. 
Drahtkuppclung, Baumann, J., 1890, 

S 559 ; Conz, G., 1892, S 492. 
Drahtlehre, Aalig u. Baumgartel, 1900, 

S 1088; Poole, 1894, S 658. 
Drahtmaterial zu Rheostaten fiir 

starke Strome, Strecker, K., 1894, 

S 560. 

Dralitverbinder, 1890, S 651. 
Drahtverbindung v. Arid, Uppenborn, 

F. , 1892, S 280; Mc. Intire, 1890, 
S 155. 

Dralttverschlingungen, Verhinderung. 

Christiani, W., 1892, S 272. 
Drahtwellen, Seibt, G., 1902, S 315. 
Drehbanke, el. angetriebene, Schulz, 

E., 1894, S 94. 
Drehfelder, Bragstad, O. S., 1895, 

S 112. 

— Demonstrationsapparat, Weinhold, 
A., 1892, S 300. 

— elektrostatische, Lang, 1902, S 224. 

— durch Einphasen-Wechselstrome, 
Deri, M., 1894, S 353 ; Meidinger, 

G. , 1894, S 395. 

— Fernzeiger, Arldt, C, 1897, S 487. 
el. Kommandoapparate der A. 

E. G., Querengiisser, F., 1900, S 602. 

— durch Foucaultstrome, Braun, F., 
1898, S 201. 

— Geschichtliches, Stort, Th., 1891, 
S 309. 

— Mefigerate, Feldmann, C, 1901, 
S 772; Gobanz, A., 1901, S 743; 
Schrottke, F., 1901, S 657. 

— Prufung, Braun, F., 1898, S 204. 

— Theorie, Sahulka, J., 1891, S 537. 

— Zerlegung des oscillierenden Fcl- 
des desEinphasenmotors in — , Eich- 
berg, F., 1900, S 484. 

Drehfeldmotoren, s.Drehstrommotoren. 
Drehfeldumformer, Herrmann, J., 

1900, S 60; Simck, L., 1900, S 145. 
Drehfeld, s. a. Drehstrom, Dreiphasen, 

Mehrphasen. 
Drchkran, A. E. G., 1892, S 122. 

— fahrbarer, Masch.-Fabrik Oerlikon, 
1893, S 528. 

Drehspulengalvanoraeter, Edelmann, 
M. Th., 1891, S202; Genung, N., 
1893, S 212. 
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Drehspulengalvanometer, s. a. Deprez, 
d'Arsonval, S. ic H., Hartmann ic 
Braun, Schuckert ic Co., Gans 4c 
Goldschmidt. 

Drchstrom-Apparate, Weiler, W., 1892, 
S 138, 300, 370. 

— Arbeitsmessung, Behn-Eschenburg, 
1892, S 73; Frolich, O., 1893, S 574. 

— Asynchron motor von 600 P. S. bei 
75 U. p. M. der Maschinenfabrik 
Oerlikon, 1900, S 1087. 

— auf el. Bahnen, 1896, S 193 Rdsch. ; 
1897, S 208; Brown, Boveri ic Co.. 
1900, S 592; Huber, E., 1899, S 182; 
v. Kand6, C, 1900, S 516 ; Schirapff, 
1902, S 510. 

— el. Bahn in Evian-Les-Bains, Bon- 
figlietti, 1898, S686. 

— Bezeichnung der Spannung, Dett- 
mar, G., 1902, S 397. 

— Dvnamometer, Zickermann, F., 
1891, S 509. 

— hochgespannter, Verwendung fur 
den Betrieb el. Bahnen, Reichel, W., 
1900, S 453. 

— Kontroller, Klein, E., 1902, S 64 ; 
Ephraim, W., 1901, S 465. 

— Kraftiibertragung, v. Dolivo-Do- 
browolski, M., 1891, S 149. 

— Messungen, Gorges, H., 1891, S 213. 

— objektiveDarstellung, Behrend, H., 
1891, S 455. 

— Prioritat der Erfindung, 1891, 
S 211 ; Epstein, 1891, S 234. 

— fur Stadtbahnen, Fabre, M., 1902, 
S 120; Ganz it Co., 1901, S 981 Rdsch. 

— Theorie, Kollert, J., 1892, S 171. 

— Untersuchungen, Du Bois-Rey- 
mond, 1891, S 303. 

— Verwendung, Gorges, H., 1896, S 177. 

— und Wheatstone - Biiicke, Baurn- 
gardt, L., 1892, S 162. 

— Wellenform, Benischke, G., 1900, 
S383; Bragstad, O. S., 1900, S 252, 
475. 

— Zahler, Aron, H., 1892, S 193; 
Mollinger, J. A., 1900, S 573 ; Stern, 
G., 1900, S 606. 

— Zentralen, Merizzi, G., 1900, S 592. 
Leistungsfaktor, Klasson, R., 

1897, S 278. 

Regelung, Lahmeyer, W., 1894, 

S 675. 

— s. a. Dreiphasenstrom, Mehrphascn- 
strom. 

Drehstromleitungen, elastische, Teich- 
muller, 1902, S 1. 

Drehstrommasohine der A. E. G., von 
3000 KW. auf der rariser Weltaus- 
stellung, 1900, S 386. 



Drchstrommaschine derFirma BrSguet, 
System Boucherot, 1900, S 818. 

— der Compagnie de Fives-Lille, 
1900, S 711. 

— v. Dolivo-Dobrolsky, M., 1895, 
S 95. 

— der Firma A. Grammont, System 
Hutia u. Leblanc, auf der Pariser 
Weltausstellung, 1900, S 818. 

— der Helios E. A. G., auf der 
Pariser Weltausstellung 1900, 1900, 
S 499. 

— , italicnische, von 500 KW., Pes- 
cetto, 1902, S 798. 

— El. A. G., vorm. W. Lahmeyer auf 
der Pariser Weltausstellung, 1900, 
S 367. 

— der Firma Schneider ic Co., Creu- 
zot, 1900, S 709. 

— von Schuckert 3c Co. auf der Pa- 
riser Weltausstellung 1900, 1900, 
S 577. 

— der Firma S. ic H., von 2000 KW., 
auf der Weltausstellung Paris 1900, 

1900, S 344. 

— Ankerriickwirkung, Blondel, A., 

1901, S 474; Braun, R., 1897, S 365; 
Breslauer, 1901, S399; Niethammer, 
F., 1901, S 255, 515. 

und Pendelerscheinungen, Gold- 
schmidt, R., 1902, S 980. 

— Dimensionen, Siewert, A., 1901, 
S 462. 

— Elastische Linie, Linsenmann, H., 

1902, S 81. 

— KurzschluC, Leonarz, E., 1901, 

S 423, 553 ; Rosenberg, E., 1901, 
S 357, 377. 

— Parallelschalten, Michalke, C, 
1896, S 573. 

— Strcuuneskoeffizient, Blondel, A., 
1901, S 474 ; Niethammer, F., 1901, 
S 255, 515. 

— Umfangsgeschwindigkeit, Siewert, 

A. , 1901, S 462. 

— Verluste, Bestimmung, Tauber, K. 

B. , 1898, S 599. 

— Vorausbestimmung d. Spannungs- 
abfalb, Kesselring, F., 1902, S 890. 

— Transformatoren, Leerlauf, Gold- 
schmidt, R., 1900, S 991 ; Schaller, 
1900, S 1070. 

Yersuche, Korda, D., 1896, 

S 390. 

Drehstrommotoren, Dolivo - Dobro- 
wolsky, M. v., 1893, S 183 ; Hutin & 
Leblanc, 1891, S 301 ; Lahmeyer & 
Co., 1892, S127; Rcchniewski, W., 
1892, S 217 ; Trvlski, L., 1901, S 517. 
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Drehstrommotoren, Anker von massi- 
vem Eisen, v. Dolivo-Dobrowolsky , 
M., 1896, S 445. 

— mit cinphasiger Ankenvickelung, 
Cohen, H., 1898, S 819. 

— Anlassen, Gorges, II., 1894, S 644. 

— Aniasser, Niethammer, F., 1899, 
S 604. 

— Flus?igkeits-Anlasser, Voigt & 
Haeffner, 1893, S 307. 

— mit grofiem Anzugsmomente, Mar- 
cher, Th., 1899, S 235. 

— Energiemessung, Stern, G., 1901, 
S 539. 

— Entwurf u. Priifung, Breslaucr, M., 

1900, S 469; Niethammer, F., 1900, 
S 516. 

— mit Kurzschluflanker, Meyer, H. 
S., 1902, S 596 ; Niethammer, F., 

1898, S 549. 

— KurzschluBstrom, Siewert, A., 

1901, S 615. 

— Leerlaufstrom, Kiibler, W., 1896, 
S 788. 

— Leerlaufsverluste, Benischke, G., 

1901, S 698. 

— EinfluD von Nuten, Mollier, W., 

1902, S 670. 

— Phasenvcrschiebung, Breitfeld, C, 

1899, S 120. 

— Messung der Phasenvcrschiebung, 
Friese, M., 1899, S 171 ; Michalke, 
C, 1899, S 171. 

— mit variabler Polzahl, Dahlander, 
R., 1897,8257; Ziehl, E., 1897, S535. 

— Schaltung, Bauch, R., 1901, S442. 

— Schliipfung, Schiiler, L., 1897, 
S 677. 

— Theorie, Behrend, B., 1896, S 63. 

— Tourenzahl, Peters, B., 1899, S 53. 

— mit hotter Tourenzahl, KuhneL 
1897, S801. 

— mit veranderl. Tourenzahl, Daniel- 
son, E., 1902. S 656. 

— verminderte Tourenzahl, Gorges, 
H., 1896, S 517. 

— 500 bis 1500 U. p. M., Behn- 
Eschenburg, H., 1902, S 1055. 

— Untersuchung, Lindstrom, A., 
1902, S 333 ; Ziehl, E., 1902, S 236. 

— Vorausbestimmung d. Diagramme, 
Rothert, A., 1898, S 730. 

— Vorgange im Anker, Bauch, R., 
1S96, S 547. 

— Wirkungsweise, Ereslauer, M., 
1896, S 261. 

Drehstromnetze, Spannungsausgleich, 

Rasch, G., 1896, S 326. 
Drchstromsysteme, Kratzert, H., 1893, 

S 269; Vogcl, Fr., 1895, S 96. 



Drehstromwicklung, Feld und Erre- 
gung, Emde, Fr., 1901, S 771. 

— StreufluC, La Cour, J. L., 1901, 
S 553. 

Drohstrom-Gleichstrom-Umformer, Re- 
gelung, Lahmeyer, W., 1894, S 675. 

Drehstrom, s. a. Dreiphasen, Mehr- 
phasen, Drehfeld. 

Drcileiteranlagen, Isolationsmessung, 
Kollert, J., 1899, S 179. 

— Mittelleiter, s. d. 

— Schaltung, Livschitz, N., 1896, 
S 95. 

von Zusatzmaschinen, Kugler, 

A., 1898, S 97. 

— Sicherungen im Mittelleiter, HeD r 
A., 1899 S 327. 

Dreileitermaschinen, Rothert, A., 
1897, S 55. 

— Theorie, Rothert, A., 1897, S 230. 
Dreileiternetze, Spannungsregulierung 

del Proposto, C, 1898, S 825. 
Dreileitersystem , Ausgleichapparat , 
Muller, H., 1890, S 56. 

— bei cl. Bahnen, 1894, S 581 Rdsch. ; 
Carrol, J. G., 1891, S 684. 

— mit einer Dynamomas chine, 1894 r 
S 306, 327. 

— fur Gleichstrom, Bischoff, K., 
1901, S 374; Finzi, 1901, S 405. 

— Glcichstrommaschine, v. Dolivo- 
Dobrowsky, M., 1894, S 323. 

— Schaltungschema, Gruhn, M., 1897, 
S 676. 

Dreiphafeen-Geueratoren der Electri- 
cite et Hydraulique auf derPariser 
Wcltausstellung 1900, Heyland, A., 
1900, S 1012; 1901, S 31. 

Dreiphasenmotoren, Brown, C, 1891, 
S 657. 

— Berechnung, Behn-Eschenburg, 
1896, S 10. 

— Diagramm, Weifihaar, O., 1901, 
S 943. 

— Priifung, Behn-Eschenburg, H., 
1896, S 10. 

Dreiphasenstrom, Arbeitsmessung, 
Behn-Eschenburg, 1892, S 73 ; 1896 r 
S182, 226; v. Dolivo-Dobrowolsky, 
1896, S226. 

— aus Einphasenstrom, Korda, D., 
1891, S 457. 

— Kraftubcrtragung in den V. St. A. 
1891, S 325. 

— Umwandlung in Einphasenstrom, 
Grassi, 1899, S 713. 

Dreiphasensysteme, Mefimethoden u. 

-Instrument e, Arno, 1899, S 713. 
Dreirader mit Elektromotor, 1890, 

S 477, 548. 
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Dreischaltung von Bogenlarni:en, Wed- 
ding, W., 1899, S263. 

Dreischaltungssystem mit A. E. G.- 
Differentialbogenlampen, Zeidler, J., 

1899, S 241. 
Drei-Voltmeter-Methode, Effektmes- 

sung von Wechselstromen, Nietham- 
mer, F., 1899, S 701. 
Droschken, el., 1897, S 560, 578, 621. 

— Die erste in Berlin, 1899, S 638. 

— in London, 1897, S 542 ; 1898, S 98. 
Drosselspulen zur Reihenschaltung von 

Gliihlampen, Rothert, A., 1896, S 142. 

— Spannungsteilung, Sengel, A., 

1900, S 387. 

Druckereien, cl. Betrieb, 1899, S874. 
Druckluft, Betrieb auf StraBenbahnen, 
Popp, V., 1894, S 251. 

— Kraftiibertragung, Rdsch., 1896, 
S 363. 

— Wirtachaftlichkeit fiir Beleuch- 
tungsanlagen, Baumgart, L., 1892, S9. 

Druckluftanlagen, System Popp, 1890, 
S 1, 34, 91, 102, 140, 172, 183, 197, 
215, 217, 230, 321, 330, 445, 457, 
466, 477, 525, 536, 538, 560, 562, 
574, 59G, 598, 626, 638 ; 1891, S 22, 
34, 197, 198, 307, 339, 415, 480, 
582, 665, 682; 1892, S 27, 710; 1893, 
S 45, 306, 493, 576. 

— s. a. Betriebsergebnisse und Ge- 
schaftsberichte. 

Drucktelegrapb, Buckingham, 1902, 
S 779 ; Rogers, H., 1897, S 515. 

— photographischer, Eaton, C, 1897, 
S 491. 

Dubel, Peschel, 1901, S 373. 

— Doppelspiral-, Boeddinghaus, 1896, 
S 113. 

— fiir Porzellanrollen, Kraft, J., 
1900, S 852. 

— s. a. S<#hldubel. 
Duplextelegraphie, Wietlisbach, 1897, 

S 289. 

— Schaltung, Tobler, A., 1897, S436. 

— s. a. Zweifachtelegraphie. 
Durchhang v. wcichen Kupferdrahten, 

Herzog, J., 1894, S 437. 

— von Telegraphendrahten, Dreis- 
bach, H., 1897, S 147. 

— zweckmafiiger, von Kupferleitun- 
gen, Krohne, K., 1902, S 593. 

Durclischlagen von Diclcktricis bei 
hoher Spannung, Steinmetz, C. P., 
1893, S 218. 

— von Hocbspannungskabcln, Ham- 
burger Gummikamm Co., 1899, S 93. 

— von Kabeln, s. a. Kabeldurch- 
schlage. 



Dynamik, Grundgleichung, Beziehung 
zum Ohmschen Gesetz, Heinke, C, 
1892, S615. 

Dynamomaschinen : 
A. E. G., 4polig, Mod. G., 1890, 
S 370. 

Eickemeyer, Steinmetz, Ch., 1890, 
S 37. 

Helvetia-Alioth., Guinand, E., 1890, 
S 245. 

Hubinger ic Pool Co., 1892, S 611. 
Jlgner, K., & Co., Minden i. W., 

1891, S 662. 
Laurence, Scott k Co., Norwich, 

1890, S 575. 
Linders, 1895, S 632. 
Lundell, 1894, S 526. 
Mariotti, G., 1890, S 339. 
von Poschmann 3c Co., Marcher, Th., 

1894, S 199. 
Rechniewski, 1891, S 329. 
Sperry, E. A., 1890, S 537. 

— in Amerika, Behrend, B. A., 1899, 
S 174. 

— der Electric Forging Co. Boston, 
auf der Weltausstellung Chicago, 
Stoettner. J., 1894, S 91. 

— in dor franzosischen Abteilung der 
Pariser Weltausstellung, Korda, D., 
1900, S 709. 

— der Firma Gbr. Korting, Hannover, 
auf der Pariser Weltausstellung 
1900, 1900, S 617. 

— Niagarafalle, Buck, H. W., 1902, 
S 677, 700. 

— fur 800 KW, 1891, S 402. 

— fur 800 KW von Crompton, 1902, 
S 750. 

— von 1000 PS, Nowack, K., 1902, 
S 631. 

— fiir 7500 Amp. u. 55 Volt, Masch.- 
Fabr. Oerlikon, 1893, S 218. 

— von 3000 KW, Short, S. H., 1898, 
S717. 

— von 1500 KW, Steinmetz, Ch. P., 
1894, S 504. 

— von 5000 PS, fiir die Niagara-An- 
lage, Westinghouse Co., 1894, S 623. 

— der Zuricher Tclcphongesellschaft, 
1890, S 78. 

— Ankerriickwirkung, Bauch, R., 

1892, S 644 ; Fischer-Hinnen, J., 

1893, S53; Hopkinson, J., 1892, 
S 389; Imhoff, C. L., 1890, S 26; 
Rothert, A., 1896, S 575. 

Ausgleich, Rvan, H., 1892, 

S 712. 

auf die Feldstarke, Behrend, 

II., 1892, S 591. 
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Dynamomaschinen, Ankerverluste, 
Kapp, G., 1891, S553. 

— Effektvcrlust, Grau, G., 1894, S 594. 

— — im Ankereisen, Hummel, G., 

1891, S515. 

durch Hysteresis, Corsepius, M., 

1892, S 443. 

durch den Strom Blathy, O., 

1896, S461. 

— AnlaBwiderstande, selbsttatige 
Umkehr-, der A. E. G., 1900, S 608. 

— Arbeitsverlust, Bloch, L., 1901, 
S 459; Kuhlmann, K.. 1901, S 442; 
Peuckert, W., 1901, S 393. 

— Berechnung, Arnold, E., 1896, 

S 730; Behrend, H., 1891, S 63; 1892, 
S 603; Geist, E. H., 1890, S 603. 

u. Beurteilung, Niethammer, F., 

1900, S 528. 

— Beurteilung nach Nutenanordnung, 
Corsepius, M., 1901, S 988. 

— Beziehung zwischen GroDcn- und 
Leistungsverhiiltnis, Wiener, A. E., 
1894, S57. 

— fur Bogenlicht, Wood, 1895, S 101. 

— -Biirsten, Boudreaux, 1893, S 48. 
Boudreaux-Blatterburstc, Lang- 

bein, C., 1900, S 236. 
giinstigste Dimensionierung, 

Dettmax, G., 1900, S 429. 
Kohlenbiirsten, Daft, 1890, 

S 575. 

Patentbursten, Elsassische El.- 

Werke, 1892, S 117. 

— eisenfreie, Coerper, 1895, S 23; 
Pietzker, 1891, S 704. 

— elastische Linie, Linsenmann, H., 
1902, S 81. 

— Energieverluste, Blithy, O., 1896, 
S 546. 

— Fehlerbestimmung, Richter, K., 
1900, S 38. 

— fur FeuerteJegraphenanlagen, 1898, 
S 649. 

— Funkenbildung, Thomas, E., 1898, 
S 183. 

Beschrankung, Teege, H., 1892, 

S 639; Sayers, W., 1893, S 453. 

— Funkengrenze, 1899, S 89. 

— Gewichtsokonoraie, Rosenberg, 
1900, S 155; Seefehlner, E. E., 1901, 
S 399. 

— Gichtgasdynamos, Kollmann, J., 
1900, S 205. 

— Groflenverhaltnis, Wiener, A. E., 
1894, S 57. 

— Hvsteresis-Verluste, Steinmetz, C. 
T., 1892, S 550. 

— Jnnenpolmaschine, 1898, S 259. 



Dynamomaschinen, Klemmcnspannung, 
konstante, mit iiberkompoundierter 
Maschine, Down, A., 1890, S 286. 

— , Kohlebiirsten, Daft, 1890, S 575. 

— kommutierende, moderne, Hobart, 
H. M., 1901, S 868. 

— fur konstanten Strom, Schulz, E., 

1892, S 468. 

Regulierung, Tischendorfer, F., 

1890, S 433. 

— Konstruktion, graphische u. ana- 
lytische Bestimmungen beim Ent- 
werfen, Baumgardt, L. M., 1891, 
S 80. 

— Konstruktionsgrundsatzc, Ess on, 
W. B., 1890, S 258. 

— fur die Kraftanlagen an den Nia- 
garafallen, 1894, S 240. 

— Kraftlinienvcrteilung, Bauch, R., 
1900, S 800. 

im Anker, Goldsborough, 1898, 

S 841. 

in Nutenankern, Dettmar, G., 

1900, S 914 ; Niethammer, F., 1899, 
S 766. 

— Gesetze der Kraftlinicnverteilung 
iiber den Umfang, Westphal, Ch., 
1900, S 747. 

— Leistung, Vorausberechnung, Niet- 
hammer, 1900, S815. 

— Luftzwischenraum, Sayer, W. B., 
1895, S 348. 

und Polschuhe, Ryan, H., 1892, 

S 34. 

— Magnetfeld, HeQ, H., 1898, S 769. 
— . magnetischer Kreislauf, Wedding, 

W., 1892, S 67. 

— magnetische Verhaltnisse, Corse- 
pius, M., 1893, S 41, 270; Egger, E. t 

1893, S 5, 151, 370. 

— fur Metallniedersehliige, Hemming, 
S. L., 1891, S 548. 

— multipolare. Entwerfen, Esson, W. 
B., 1891, S 355. 

— NebenschluBmaschine, Charakte- 
ristik, Bernard, L., 1901, S 892. 

Schaltung zur Erregung mit der 

halben Biirstcnspannung, Sengel, A., 
1898, S 544. 

— Normalien, Dettmar. G., 1901, 

S 499 ; 1902, S 489, 709 ; V. d. El.. 
1902, S 764. 

— Normen fur Leistung, Erwiirmung 
u. Wirkungsgrad, Dettmar, G., 1900, 
S 727. 

— Nutenanker, Dimensionierung. 
Baumgardt, L., 1893. S 497. 

— das Pendeln parallel geschalteter 
Maschinen, Kapp, G.. 1899, S 134. 
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Dynainomaschincn, praktische Winke, 
Mordey, W., 1897, S 112. 

— Priifung, Dettinar, G., 1899, S 327 ; 
Fischer-Hinnen, J., 1899, S 392 ; 
Liebenow, C, 1899, S 274 ; V. d. 
El., 1901, S 477, 798 ; Wenstrcim, 
1890, S 122. 

— Radankerdynamo, Fritsche, 1891, 
S 495. 

— Regulierung, Heymann, 1890, S 251. 

— Reibungsvcrluste, Dettmar, G., 
1899, S 380. 

— Schaltung u. Regulierung, Swin- 
burne, J., 1890, S 580. 

— Verwendung von Schmiedeeisen, 
Imboff, C., 1892, S 444 ; s. a. 1892, 
S 478. 

— f. SchwciBungszwecke, 1890, S 503. 

— Scrienmaschine zur Kraftiiber- 
tragung, Schulz, E., 1894, S 137. 

Umpolarisierung, Witz, M. A., 

1890, S348. 

— Serienzusatzmaschine fur Bahnbc- 
trieb, Zander, E. f 1896, S 549. 

— Verwendung von StahlfaconguB, 
Ewing, 1896, S 267. 

— Storungen, Baur, C, 1890, S 67 ; 
Dolinar, S., 1890, S 186. 

— Streuung, 1892, S 370 ; Corsepius, 
M., 1892, S 349 ; 1902, S 395 ; Ives, 
A., 1892, S 316 ; Puffer, L., 1892, 
S 235 ; Rothert, A., 1898, S 321, 
483 ; Sumec, F. K., 1898, S 510. 

— giinstigste Dimensionierung der 
Stromabnchmer, Dettmar, G., 1900, 

5 429. 

— zum Telegraphenbetrieb, Bau- 
mann, J., 1891, S 126; Grawinkel, 
C, 1891, S87; Jones, 1892, S 112; 
v. Nordheim, 1891, S 168 ; Western 
Union Tel. Co., 1891, S 260. 

— von ungewohnlicher Tourenzabi, 
Entwerfen, Niethammer, F., 1902, 
S437. 

— transportable — , von Hartmann 

6 Braun, 1894, S 483. 

— Umpolarisierung von Serienma- 
scbinen, Witz, M. A., 1890, S 348. 

— Untersuchungen, Schulz, Ernst, 
1892, S 691; 1891, S 80. 

— Verbesserungen, Gerland, 1890, S95. 

— Verluste, Dettmar, G., 1899, S203; 
Grau, G., 1894, S 594. 

s. a. — Ankerverlustc, Reibungs- 

verluste. 

— Versucho an einer S. Sc Il.'schen 
g. D. 18-Mascbinc, Rodiger, A., 1892, 
S 483. 

— Wirkungsgrad, 1900, S 131 Rdsch.; 
Sautter, Harle & Co., 1891, S 287. 



Dyuamomaschinen, Wirkungsgrad del 
Maschine von Edison - Hopkinson, 

1890, S598. 

Schuckert'scher — , 1893, S 103. 

— Zabnsattigung, Meyer, H. S., 1901, 
S 769. 

— Zusatzmaschinen, Schaltung in Drei- 
leiteranlagen, Kiigler, A., 1898, S 97. 

— zweipolige, Vergleich mit mehrpo- 
ligen, Schulz, Ernst, 1892, S 455. 

— s. Gleichstrommaschinen, Genera- 
toren, Wechselstrommaschinen. 

Dynamometer, Mascart, 1890, S 525; 
TrouvS, 1890, S 403. 

— v. Weber, Ducretet, 1890, S 478. 

— absolutes, Kahle, K., 1898, S 83. 

— Induktions-Elektro-, Mooser, J., 

1891, S 37. 

— Schaltung z. Messen v. Energie, 
Strom und Spannung, Bchn-Eschen- 
burg, 1893, S 321. 

— fur Spannungsmessungen, Gorges, 
H., 1890, S 694. 

— mit Spicgelablesung fiir technische 
Zwecke, Kollcrt, J., 1900, S 788. 

E. 

Eckschaltung fiir 3 Doppelleitungen in 
Fernsprechanlagen, Canter, O., 1897, 
S 492. 

Economiscr, Green, Edw., & Sons, 1892, 
S28. 

Edisonfassung, Bautze, P., 1897, S153. 
Edisongewinde, Nonnierung, V. d. El., 

1898, S 634. 
Effekt E. Thomson, Weiler, W., 1898, 

S 311. 

— el., im Wechselstromkreise, Reisz, 
E., 1900, S 713. 

— Mcssung, Corner, J., 1902, S 338. 
durrh Elektromctor, Hohage, 

K., 1902, S 365. 

bei Wechselstromen, Nietham- 
mer, F., 1899, S 701. 

Effekt s. a. Lcistung, Arbeit. 

EffektverlustinGleichstrommaschinen, 
Grau, G., 1891, S 594.. 

s. a. Dynamomaschincn, Anker- 

verlust. 

Eichamt, el., des engl. Ilandelsmini- 
steriums, 1895, S 110. 

— s. a. Priifamt. 

Eichapparat f. Torsionsgalvanometer, 

Koepscl, 1892, S 323. 
Eichung von Mchrleitcrzilhlcrn, Marek, 

W., 1900, S 171. 

— von MeOinstrumenten fiir Wech- 
sel- und Drehstrom, Wilkens, K., 
1896, S 501. 
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Eichung von Spannungsmcssern, Stott- 

ner, Jac, 1890, S 188. 
Einbruchsmelder von Zettler, Uppen- 

born, F., 1891, S 164. 

— mit Feueralarm, Berg, E., 1891, 
S 95, 244. 

Einfuhr von Dynamomaschinen in Ja- 
pan 1894, 1895, S 470. 
nach RuUland, 1899, S 722. 

— nach den V. St. A., Bestimmungen, 
1894, S 719. 

Einfuhrzoll auf Elektrizitat, 1900, S85. 
Eingrcnzuns von Kabelfehlern, Jordan, 

1890, S 139. 
Stroniljiufe zur Gesundnieldung, 

Dehms, 1897, S 6G2. 
Einheitcn, el., Faurc, F., 1896, S 398. 

— Benennung, 1892, 293; 1891, 270. 

— Gesetzliche Bestimmungen d. cng- 
lischen Ilandelskammer, 1894, S 525. 

— Legal isie rung, v. Dobrowolsky, M., 

1893, S 295. 

— Yorschlage zu gesetzl. Bestimmun- 
gen, 1893, S 245. 

Einheitlichkeit der Bezcichnungen in 
der Elektrotechnik, Strecker, K., 
1902, S 508. 

Einphasenstrora, Generator m. Gleich- 
polen, Henrion. F., 1898, S 837. 

— - Induktion.smotor, Steinmetz, C. P., 
1899, S 439. 

Motoren, Cahon. H., 1895, S 463; 

Eichberg, F., 1900, S 481. 
Kolncr Hafen, Geist, E. II., 

1898, S 543. 
Anlaiif, asynchroncr, Am6, R., 

1898, S 110. 

selbstanlaufend, Fischcr-Hin- 

nen, 1901, S 641. 

— Transformation in Dreiphasen- 
strom, Deri, M., 1 894, S 353 ; Mei- 
dinger, G., 1891, S 395 ; Korda, D., 

1894, S 457. 

— rotierendc Umformcr, Alioth, 1898, 
S 861. 

— Wirtschni'tlichkeit, Gorges, II., 

1895, S 46. 

Einphascnsvstem fur Bahnen, Lammc, 

B. G., 1902. S 983. 
Einsteigschachte, Bedeckung. 1890, 

S 406. 

Einzelanlagen, Schaltung fiir Beleuch- 
tung, Scott. 1893, S 302. 

— Verzcichnis derselben, s.u.Anlagen. 
Einzelanlagen, Fabrikanlagen ; Aus- 
stellungen. 

Einzelanrufer fiir Fernspreehanlagen, 

Kohlfiirst, L., 1894, S 191. 
Einzelantriobe, el., bei dor A. E. G., 

1899, S459; Richter, 1893, S 141. 



Eiscn, Altera, Braun, It., 1902. S815; 
Niethammer, F.. 1902, S 767 ; Rosen- 
berg, E., 1902, S 767. 

— Apparat zur Prufung der magne- 
tiscben Eigenscbaften, du Bois* 
Wage, Ebeling, A., 1897, S 208; 
Ewing, 1897, S8; Hartmann ScBraun, 
1894, S469; Katb, H., 1898, S411; 
Koepsel, A., 1894, S. 21 1 ; Richter, 
Rud., 1902, S491; Siemens Bros., 
1892, S 560. 

— durch Elcktrolyse gewonnenes, 

1894, S374. 

— Gcwinnung aus goring prozenti- 
scben Erzcn, Edison, 1898, S 133. 

— Gliihversuche, Mauermann, M., 
1901, S861. 

— Langenveriinderung beim Magnet i- 
sieren, 1898, S 105 Rdsch. 

— magnet ische Eigenschaften, Ebe- 
ling, A., 1897, S 276; Kapp, G., 1894, 
S 264. 

Vergleicbung vcrschicd. Sor- 

ten, Belin-Eschenburg, 1893, S 330. 

— magnetische Konstanten, I'rolicb, 
O., 1894, S 517, 554. 

— magnetische Untcrsuchungen, 
Gumlich, E., 1901, S 691 ; Mollinger, 
J. A., 1901, S 379 ; Swinburne- 
Bourne, 1890, S 688. 

mit dem Kopsel-Apparat, Or- 

lich, E., 1898, S 291. 
bei Fr. Krupp, Essen, 1894, 

S500. 

— Magnet isicrung v. Kernen, Foppl, 
A., 1894, S 209. 

durch sehr schwache Rrafte. 

Culmann, P., 1893, S 345. 
durch sehr schwache und sehr 

groCe Kraftc, RoeCler, G., 1893, S97, 

208. 

— Majrnetisierungsarbcit, Peukert, 
W., 1894, S 529 ; Scbmoller, 1892, 
S 406. 

— Mapnetisicrungsgesetz, Culmann, 
P., 1894, S 453; Frolich, O., 1894, 
S 368. 

— Magnet ismus bei Rotglut, 1891, 
S 141. 

s. a. unter Magnetismus ; magne- 
tische Eigenscbaften u. s. vr. 

— Pcrmeahilitat, magnetische, Lamb, 
1901, S9G7; Thompson, E., 1892, 
S 550. 

— Dberzug von Bleisuperoxyd, Has- 
well, 1891, S13. 

— rasches Ummagnetisieren, Ewing, 

1895, S 166. 

— Vcrsilbern, 1892, S 180. 
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Eisen, Widerstand bei hoher Temp., 

Hopkinson, 1890, S 66. 
Eisenbahnen, el. Beleuchtungswagen, 

1899, S 860. 

— Betriebsumfang und Betriebskosten, 
Blackwell, R., 1894, S 337. 

— Fahren in Blockabstand m. Siche- 
rung der Gegenfahrten, Walzel, O., 

1899, S 531. 

— Fahrstuhl fur Wagen, 1897, S 391. 

— Gang der Ziige, Aufzeichnung, 
Pellat, H., 1892, S421. 

— Schnellverkehr, Behr, F. B., 1894, 
S 99. 

— Sicherung des Zugvcrkehrs auf 
cinglcisigen Strecken, 1894, S 204. 

— s. a. Bahncn, StraOenbahnen. 
Eisenbahnmotoren s. Motoren f. Bah- 

nen. 

Eisenbahnschienen als Stromleiter, 
Pope, L., 1895, S 102. 

— Auffinden von Fehlern, de Place, 
L., 1895, 308. 

Eisenbahnsignale, Ausnahmesignal fiir 
Glockenleitungen, Sesemann, H., 
1890, S 302. 

— automatischc, Hall, S., 1891, S189; 
1895, S 754. 

von Westinghousc, 1896, S330; 

Kohlfurst, L., 1893, S 725. 

— Blockeinrichtungen, 1899, S 735. 

— Blocksignal von Virgillito, Kohl- 
furst, L., 1900, S 199. 

el. selbsttiitige, Kohlfurst, L., 

1900, S 929. 

— Distanzsignal, Tcirich, A., 1895, 
S 531. 

mit automatischer Haltstellung 

bei Seilbruch, Teirich, A., 1894 S 47. 

— Fliigelsignal, Kohlfurst, L., 1895, 
S 274. 

— — el. riickstellbares — von Pa- 
tenall, Kohlfurst, L., 1894, S 599. 

— Kontrole, Prasch, A., 1894, S182; 
1895, S 305; 1896, S 537. 

— Ruckmeldung, Grimes, W., 1895, 
S 118. 

— Stations-Deckungs-Signal, Teirichfc 
Leopoldcr, 1891, S 561 ; Wehr, O., 
1893, S 91. 

— Stellvorrichtung, el., von Sykcs, 
Kohlfurst, L., 1894, S 82. 

— Streckenblockierung, 1897, S 211. 

— Streckenkontakt fiir Annaherungs- 
signale, Kohlfurst, L., 1895, S 10. 

— Streckentelephon, 1897, S 377. 

— Stromlauf fiir die Zugmeldeleitun- 
gen, H6fer, P., 1898, SHOT. 

— Warnungslautewerk, Sesemann, H., 
1892, S217. 



Eisenbahnsignale, Warnungslautewerk 
fiir unbewachte Xbergange, Lorenz, 
C, 1896, S707. 

— Zugabfahrtsmeldung, A. E. G., 1893, 
S276. 

Eisenbahnsignalwesen, s. a. Signale, 
Signalwesen u. s. w. 

— in der Schweiz, 1896, S 487. 
Eisenbahntelegraphie, 1890, S 404, 428. 

— in Osterreich, 1890, S 121, 165, 
197. 

— Ausnahmesignal, Sesemann, H., 
1890, S 302. 

— Rufapparat Claude, Lazarus, J., 

1890, S 348. 

— Schienen-Erdverbindung, Hofer, P., 
1897, S 168. 

— Telegraphieren vom fahrenden Zug, 
Gilliland, 1890, S 61. 

— Zugmeldeleitung, Hofer, P., 1898, 
S 807. 

Scbaltung von Bechtold, 1898, 

S 617. 

Eisenbahntelephonie, 1894, S432; 
Bauer, R., 1892, S 264 ; Mauborgne, E., 

1891, S154; Saal, O., 1891, S153; 

1892, S123. 

— in Russisch-Polen, 1897, S 133. 

— Anruf, Saal, O., 1892, S 472. 

— Streckentelephon, 1897, S 377. 
Eisenbalinwagen,el. Beleuchtung, s. Be- 

leuchtung, el., von Eisenbahn wagen. 

— Luftdruckbremse, el. gosteuerte, 
Wagner, 1901, S 471. 

Eisenbahnwesen, Elektrizitat im — , 

Goering, 1899, S 122. 
Eisenblech, Normalicn des V. d. El., 

1901, S 617 ; 1902, S 764. 

— Normalien f. d. Priifung, Bcnischke, 
G., 1902, S 464, 739 ; Epstein, J., 1902, 
S660; V. d. El. 1901, S801. 

— Priifapparat, Richter, Rud., 1902, 
S. 491. 

— Prufung, Epstein, J., 1899, S 326 ; 
1900, S 303 ; Niethammer, J., 1898, 
S 763, 816; Kolben, E., 1898, S 763; 
1900, S 362; Rohr, W., 1898, S 712, 
782; V. d. EL, 1901, S 517. 

— fiir Transformatoren, Ewing, 1895, 
S 276. 

Eisendraht-Bolometer, Warmcspcktra, 

Edelmann, M. Th., 1894, S 81. 
Eisenclektroden fiir Akkumulatoren, 

Roberts, J., 1892, S 40. 
Eisenleitungen, Rostschutz, 1890, S 33. 
Eisenmembran in pcriodiseh verander- 

lichem JUagnetfeld , Kalischcr, S., 

1892, S59. 
Eisenrohren, Scliirmwirkung, Herzog, 

J., und C. Feldruann, 19CK), S 861. 
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Eisenverluste— Elektrizitatswerke 



Eisenverluste, Steinmetz, C, 1892, 
S 43. 

— Differenzen zwischen berechnetem 
u. gemessenem, Kamps, H., 1900, 
S 1007. 

— fur versch. Kurvenfonnen, Bc- 
nisehke, G., 1901, S 52. 

— in Altornatoren, Behn-Eschenburg, 
1897, S 21. 

— im Anker, Hummel, 1891, S 515. 

— in el. Maschinen, Dettmar, G., 
1899, S 203. 

— — zusatzliche, Dettmar, G., 1898, 
S 252. 

— in Nutenankern, Breslauer, M., 
1897, S80. 

— in Transformatoren, Bloch, L., 
1902, S 740; Ewing, 1892, S 93; Peu- 
kert, W., 1899, S G74. 

EinfluD der Kurvenform, Bee- 

tou, St., 189G, S485. 
Messung, Evershed, S., 1892, 

S 111, 672. 
Trennung, Carhart, H., 1898, 

S281; Kapp, G., 1891, S 357. 

— bei Wechselstromapparaten, Bla- 
kesley, 1890, S 626. 

Elektrizitat, Anwendung in der Land- 
wirtschaft, s. u. Landwirtschaft. 

auf Kriegsschiffcn, 1893, S 619. 

zu Marinczwecken, 1890, S 393. 

in der Schiffalirt, 1893, S 481. 

— atmospharische , tagliche Varia- 
tionen, Chauveau, 1894, S 54. 

— EinfluG auf die Vegetation, 1890, 
S 341 ; Paulin, 1892, S 517. 

— Erzeugung, chemisch und thermo- 
chemisch, Schmidt, O., 1895, S 569. 

unmittelbar aus Brennstoffen, 

Weber, C. L., 1897, S 112. 
unmittelbar aus Kohle, 1896, 

S167; Bucherer, A. II., 1895, S 502 ; 

Jacques, W. W., 1896, S 259 ; Tom- 

masi, D., 1896, S653. 
durch Windmotoren, 1900, 

S 851. 

— statische, Erzeugung. Peignot, 1891, 
S 583. 

Laduug einea Luf tballons, 1897, 

S 136. 

— — maguetische Eigenschaften v. 
Entladungen, Zielinski, II., 1894, 
S233. 

— tellurische, Liebenow, C, 1900, 
S 902. 

Elektrizitat slehre, Meohanisehe Ililfs- 
mittel, Weyde, J., 1H97, S 520. 

Elektrizitiitsverbrauchsmesscr, -ziihler, 
s. Ziihler. 



Elektrizitatswerke, Abschreibungen, 
Prucker, A., 1895, S 43. 

— mit Akkumulatorenbetrieb, Muller, 
H., 1891, S 2 ; Uppenborn, F., 1893, 
S 677. 

— Akkumulatorcn-l'nterstationen, 
Heim, C, 1892, S 378. 

— Anlage, 1898, S 683 Rdsch. 

— Anlage- und Betriebskosten, Gray, 
A., 1896, S 95. 

— Anordnung des Kabelnetzes, Baum- 
gardt, L., 1891, S 485. 

— AnschluDbedingungen, giinstige in 
London, 1900, S 551. 

s. a. Stromprcise, Tarifwesen. 

— Apparatenanlage, Tiiuber, K. P., 
1901, S 825. 

— Ausdehnungsfiihigkeit, 1900, S 233 
Rdsch. 

— fur Bahnen, s. Bahnen, Elektrizi- 
tatswerke. 

— Bau u. Betrieb, Friese, 1895, S 41 ; 
Wiesengrund, 1895, S 811. 

— Bedeutung, wirtschaftliche u. sozial- 
politische, Sonnemanu, L., 1894, S 206. 

— Belastungsdiagramm, 1893, S677. 

— Betrieb, Kewcomb, E. B., 1896, 
S 439 ; RoO, Fr. 1902, S 224. 

der Berliner El.-Werke, Passa- 

vant, H., 1894, S 230. 

— Bcrechnung, Uppenborn, F., 1892, 
S543. 

— Betricbsergebnisse, Gusinde, O., 
1891, S 285. 

— Betriebsokonomic, Puluj, 1894, 
S 296. 

— Bilanz, graphifjchc, 1896, S 801. 

— Dampfmaschinen, Rdsch. 1895, S251, 
313; Zehrne, C, 1892, S 329. 

— mit Dampfturbinen, 1902, S 320. 

— Dienstwohnungen fur Beamte der 
Zentrale Dresden, 1899, S 831. 

— fur Drehstrom, Morizzi, G., 1900, 
S 592. 

— Einflufi auf die Gasvcrsorgung der 
Stildte, Kunath, 1899, S 811. 

— Enteignungsverfahren, Haas, H., 
1898, S 435. 

— Entwickelung, Clever, Max, 1895, 
S 26; RolJ, F., 1892^ S 254. 

der stiidtisch. El.-Werke, 1894, 

81. 

— Fernhciz- u. El.-Werk in Dresden, 
1900, S 397. 

— Feuerversicherung, 1897, S 83. 

— Gas als Betriebskraft, 1896, S741. 

— fur Hochspannung, Schweiz, Hein- 
zerling, 1898, S 230. 
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Elektrizitatswerke fur Hochspannung, 
Meflschaltung, Schiilcr, L., 1899, S 868 ; 
1900, S231 ; Widmann, F., 1900, S165, 
801. 

— Hiittenwerke der Donetz-Jurjewka 
Metallurgischen Gesellschaft, Gohs, 
L., 1900, S 1038. 

— Kapital u. Zahl ia den V. St. A., 
1902, S 50. 

— fur Karbidfabriken in Jajce, 1899, 
S 270. 

in Osterreich, 1898, S 792. 

— Kesselfrage, Ross, F., 1897, S591. 

— Kohlen- und Dampfverbrauch, Up- 
penborn, F., 1890, S 385. 

— Kondensationsanlagen, Snell, J., 
1899, S 516. 

— Konkurrenz durch Blockstationen, 
Kallmann, M., 1897, S 239. 

— Eonzessionen in England, 1900, 
S 643. 

— Kosten der Stromerzeugung, 1901, 
S 589. 

— Kostenverteilung, Corsepius, M., 
1892, S 342. 

— fur Kraftubertragung, Trafford 
Park (England), 1901, S 178. 

— Kraftwerk, stadtisches in Dresden, 
Meng, W., 1901, S 495. 

— Lage, giinstigte, Fuppl, A., 1890, 
S 387. 

wirtschaftlich vorteilhafteste, 

Jehl, F., 1893, S 486. 

— fur landwirtschaftliche Zwecke, 
Ganz & Co., 1891, S 602. 

— Leitungssysteme und Apparate in 
Chicago, Kallmann, M., 1893, S 581, 
643, 665; 1894, S 11. 

— MaximalbelastungdeutscherWerke, 
1892, S 123. 

— MelJtechnik, Kalhnaun, M., 1893, 
S 709 ; 1894, S 43. 

— mitteleuropaische Zeit, Heim, C, 
1894, S 119. 

— Miillverbrennung, 1894, S 335 ; 
Highfield, 1901, S 589. 

— Periodenzahlen u. Spannungen in 
England, 1900, S 314. 

— private u. stadtische, Wien, 1902, 
S 159, 677. 

— Projekte zur Verteilung mechani- 
scher Energie, 1894, S 377. 

— Provinzialzentralcn in England, 
1902, S497. 

— Rauchverzehrung in Paris, 1894, 
S 434. 

— Rentabilitat, 1895, Sill, Rdsch. ; 
Feldmann, C. P., 1897, S 779. 

in London, 1898, S 40. 

s. a. — Wirtschaftlichkeit. 



Elektrizitatswerke, Schaltung u. Re- 
gulierung der Dynamos, Swinburne, 
J., 1890, S580. 

— Spannung in England, 1897, S83; 
1900, S314. 

— Spannung von 220 Volt, 1895, 
S 651 Rdsch. 

— Spannungsregulierung, Imhoff, 
1890, S 284. 

— stadtische, Rasch, 1894, S581 

— Statistik, 1898, S 433 Rdsch., 442; 
1900, S 543 Rdsch., 552; Rod, F., 
1894, S284; Uppenborn, F., 1894, 
S256; s. a. Statistik der El.-Werke 
in Deutschland und — der Ver- 
einigung d. Vertreter v. El.-Werken. 

Bemerktingcn, RoB, F., 1896, 

S 579. 

— Steuerfreiheit in Ungarn, 1895, 
S 693. 

— Storungen in Berlin, 1898, S 239. 

— Strompreise, RoB, F., 1901, S 209 ; 
Wilkens, K., 1901, S 116, 247; s. a. 
Tarife 

Ermafiigung, 1901, S 1032. 

— Strompreise, s. a. Strompreise, Ta- 
rifwesen. 

— Strom verbrauchskurve, 1896, S611 
Rdsch. 

— Systemfrage, 1897, S 703 Rdsch. 

— Tariffrage, de Fodor, Et. 1901, 
S 184 ; Hohmann, E., 1901, S 313. 

— Tarif reform, Wilkens, K., 1901, 
S 1001. 

— Cberlandzentralen, 1901, S 179. 

bei Dresden, 1900, S 13. 

in England, 1900, S 290. 

— Vorsichtsbedingungen, Gusinde, O., 
1894, S 298 ; s. a. Sicherheitsvor- 
schriften. 

— Warmeaufspeicherung, Forbes, B., 
1893, S 302. 

— Wirtschaftlichkeit, 1894, S 569 
Rdsch., 575, 588; Hopkinson, J., 
1892, S 707 ; Nordmann, 1891, S 170. 

b.Wechselstrom, 1894, S 649 Rdsch. 

— als Zentralen fur Licht-, Kraft- 
u. Bahnbetrieb, Kallmann, M., 1895, 
S 793. 

Elektrizitatswerke, Lander : 
Argentinien, 1892, S 685. 
Bohmen, 1896, S 294. 
Canada, 1901, S316; 1902, S 784. 
China, 1890, S 230. 

England, 1898, S 551, 491: 1900, * 

S 465; 1901, S 179, 237, 171. 
Frankrcich, 1892, S 490 ; 1891, S 72. 
Griecbenland, 1899, S 122, 388. 
GroQbritannien, 1894, S 37. 
Hessen, 1898, S 259. 
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Elektrizitatswerke, Lander: 
Illinois, 1892, S 157. 
Malta, 1893, S 323. 
Massachusetts, V. St. A., 1896, S 306. 
Mexiko, 1892, S 143; 1897, S 38, 303; 

1898, S 145. 
Osterreich-Ungarn, 1900, S243; 1901, 

S 221, 603. 
Portugal, 1891, S 650. 
Schweiz, 1894, S514; 1896, S 271 ; 

1900, S 359; Denzler, A., 1896, 

S 625. 
Siam, 1890, S 560. 

Spanien, 1894, S 53; 1898, S 272; 

1902, S 320; Lietke, A., 1898, S277. 
Tirol und Vorarlberg, Klcmcncic, J., 

1899 S 63 
Transvaal, 1894, S 346 ; 1895, S 286. 
Ungarn, 1894, S 305; 1900, S 140. 
V. Staaten Amerika, 1894, S 97. 
Wiirttembcrg, 1897, S 697. 
Elektrizitatswerke, Stadtc und Ort- 
schaften: 

Aachen, 1890, S 440; 1892, S 38, 405; 
1893, S 26, 660; 1901, S 419; Ha- 
selraann, Fr., 1896, S 4 ; Uppen- 
born, F., 1894, S 145. 

Aarau (Schweiz), 1892, S 489. 

Abaiij-Szauto (Ungarn), 1892, S 699. 

Abbazia, 1896, S 450, 639. 

Abensberg, 1897, S 338. 

Agram, 1893, S 637. 

Aibling (Ober-Bayern), 1894, S 53. 

Aix les Bains, 1892, S 406. 

Alessandria, 1897, S 349. 

Alicante, 1891, S 480. 

Alsleben a. d. Saale, 1898, S 441. 

Altdorf, 1895, S 371 ; 1897, S 726. 

Altenburg, S. A., 1897, S 697 ; 1900, 
S 888. 

Altendorf, 1896, S 639. 

Altona, 1890, S 229; 1891, S 168; 

1892, S 645; 1894, S 655, 345. 
Amsterdam, 1891, S 219, 261 ; 1892, 

S306; 1900, S1024; Coerper, 1894, 

S259, 284. 
St. Andrea-sberg a. H., 1897, S 99. 
Ancona, 1892, S 101. 
Antwerpen, 1891, S 210; 1892, S 115, 

345, 406, 646. 
Apolda i. Th., 1900, S 140. 
Arad, 1892, S 91 ; 1893, S 117. 
Arco, 1891, S 361. 
Arnsberg, 1895, S 178. 
Artern, 1893, S 457. 
Afchaffenburg. 1898, S 159. 
A then, 1890, S 353; 1891, S 154; 

1893, S 100. 

Aue i. Erzgeb., 1900, S 204. 
Augsburg, 1890, S 609; 1891, S 552. 



Elektrizitatswerke, Stadte und Ort- 
schaf ten : 

Aussee, 1892, S 369 ; 1893, S 88. 
Baden (Aargau), 1891, S 185 ; 1892, 
S 39 

Baden bei Wien, 1892, S 710; 1893, 

S 618 ; Biihring, O., 1895, S 525. 
Baden-Baden, 1896, S 112, 294, 397, 

695 ; 1897. S 587 ; 1899, S 533 ; 1900, 

S688; 1901, S 506. 
Badorf b. Koln, „Berggeist", 1902, 

S 893. 

Barringen i. Bh., 1898, S 11. 
Baltimore, 1890, S 637. 
Bamberg, 1898, S 229 ; 1900, S 140. 
Baraca-ldo(Nordspanien), 1893, S 715. 
Barangliget (Ungarn), 1896, S 489. 
Barcelona, 1896, S 320, 353. 
Barmen, 1890, S 609, 637 ; 1891, 

S 184, 359; Uppenborn, J., 1893, SI. 
Basel, 1896, S 17; 1897, S 161. 
Bath (England), 1890, S 415. 
Bayreuth, 1892, S 274. 
Beckum i. W.. 1899, S 424. 
Beeskow, 1899, S 80. 
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Belgrad, 1891, S 142; 1892, S 197. 
Bellinzona, 1890, S 465. 
Berchtesgaden, 1890, S 524. 
Bergamo, 1895, S 504. 
Bergen (Norwegen), 1898, S 779 ; 
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S 234, 377, 400,89 ; 1892, S75, 219, 

608, 668, 710; 1893, S 88, 153; 

1894, S 98, 185, 693 ; 1895, S 150, 
189, 698, 742, 780 ; 1896, S 124 ; 1897, 
S 269, 562, 697 ; 1898, S 239, 282, 
631; 1901, S817, 920, 1032; Passa- 
vant, H.. 1894, S230; Zolle, 1895, 
S 205. 

— -Grunewald, 1890, S 415, 536. 
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S 375. 

— Niederschoneweide, 1892, S405. 
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1895, S 207. 

— Oberspree, 1894, S 279; 1895, 
S 504, 646; 1896, S 256; 1897, 
S621; 1900, S614. 

— Rixdorf, 1897, S587. 

— SpandauerstraDe, Uppenborn, F., 
1890, S 53. 

— StraCeiibahnen, 1898, S 662. 

— Tempelhof, 1896. S 429. 

— Tiergartenviertel, Itathenau, E., 
1894, S 662. 

— Zoolog. Garten, 1891. S 284. 
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Bielitz-Biala, 1891, S 639. 
Bietigheim, 1895, S 660 ; 1896, S 199, 

Bilbao, 1896, S 320. 
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Birsthal (Schweiz), 1895. S 370. 
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Bistritz, 1892, S 528. 
Bitterfeld, 1897, S 709. 
Blankenburg a. Harz, 1890. S 404, 

560, 637 ; 1891, S 428, 591. 
St. Blasien, 1892. S 230. 
Blies-Schweyen i. Lothr. 1895, S 245. 
Bludenz, 1901. S221. 
Blumenthal, 1899, S 80. 
Bochum, 1895. S 295 ; 1896, S 450 ; 

1899, S 80 ; 1900, S 721. 
Bockenheim, 1893, S 75 ; Uppenborn, 

F., 1893, S 609. 
Bonn, 1898, S 329; 1899, S 208; 

Bauer, P., 1899, S 850. 
Bonyhad (Ungarn), 1892, S 383. 
Bopfingen, 1893, S 618. 
Bordeaux, 1890, S 77. 
— Hafen, 1890, S 33. 
Boston, 1898, S 191. 
Bourganeuf, 1891, S 503. 
Bozen-Meran, 1892, S 39, 608 ; 1894, 

227; 1895, S 719; v. Miller, O., 

1896, S 651. 
Brake (a. d. Weser), 1893, S 593, 693. 
Braila, 1892, S 504. 
Brambach (Sachsen), 1897, S 753. 
Brandenburg a. H., 1900, S 314. 
Braunau, 1892, S 441. 
Braunschweig, 1891, S 71, 234, 361 ; 

1893, S 530; 1897, S 338, 782 ; 1898, 

S 145, 705 ; 1900, S 984. 
Bredstedt (Schleswig), 1896, S 607. 
Bregenz, 1892, S 441, 638; 1894, 

S 718. 

Bremen, 1890, S 664, 690 ; 1892, 
S 104, 114, 142; 1893, S 347, 618; 
Jordan, F., 1895, S 76. 

Brescia, 1892, S 699. 

Breslau, 1890, S 197, 415, 583; 1891, 
S 389; 1892, S 114, 143, 207; 1894, 
S 717 ; 1897, S 562 ; 1898, S 179 ; 

1900, S 292; 1901, S 44, 301; Dihl- 
mann, C, 1892, S 1. 

Brighton, 1891, S 532 ; 1891, S 345. 
Brindisi, 1892, S 489. 
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Bruck a, d. Mur, 1892, S 143. 

Brunn, 1890, S 154; 1893, S 431, 637; 
1895, S 89, 456, 756, 792; 1896, 
S 174, 320; 1897, S 302, 349, 377; 

1898, S 567. 

Bnissel, 1890, S 90, 363, 524; 1891, 
S 142, 210; 1892, S 406; 1893, 
S 530 ; 1894, S 36, 227. 

— StraDenbahn, 1894, S465. 
Bribe, 1892, S 308, 489. 
Buccari b. Fiume, 1891 S 371. 
Budapest, 1890, S 102, 379; 1891, 

S 219, 570; 1892, S 115, 179, 306, 
382, 503, 538, 571, 622, 675; 1893, 
S 31, 65, 117, 325, 348, 358, 593, 
618 ; 1894, S 29, 252, 346, 604, 655 ; 
1895, S 257; 1897, S 52; 1900, 
S 242 ; Kittler, 1895, S 264 ; Schal- 
tungsschema, Miiller, H., 1894, 
S 582. 

Budweis, 1892, S 308 ; 1897, S 270. 

Biihlau b. Dresden, 1898, S 841. 

Buenos-Aires, 1898, S 293 ; Baehcker, 
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neral de Electricidad dc la ciudad 
de Buenos Aires, Hulke, W., 1900, 
S 836. 

Bukarest, 1892, S 538; 1897, S531. 

Burg a. Wupper, 1900, S 888. 

Burgdorf (Hannover), 1895, S 257, 
646; 1896, S 270. 

Calmbach, 1897, S 782. 

Cambrai (Nordfrkr.), 1891, S 465, 
594 ; 1892, S 475. 

Cambridge, 1891, S 377. 

Carlow (England), 1891. S 377. 

Cassel, 1890, S 64, 139, 415, 453, 
649; 1891, S 197, 298; 1892, S 115, 
503, 571, 675; 1891, S 371 ; 1895, 
S 780; Uppenborn, F., 1893, S 437. 

Chambery, 1894, S 84. 

Charkow (RuDland), 1896, S 384, 639. 

Charlottenburg, 1896, S 270 ; 1897, 
S 192, 269; 1898, S 111, 229; 1899, 
S 80, 160; 1902, S 178. 

La Chaux-de-Fonds, 1895, S 90. 

Chelmsford (England), 1890, S 265. 

Chemnitz, 1891, S 547 ; 1893, S 103, 
264; 1894, S 370; 1895, S 2; 1899, 
S 663 ; Weinhold, A., 1895, S 2. 

— Nieder-Erzgebirgisches El.-Werk, 

1899, S 579. 

Chester, 1892, S 104, 395 ; 1894, 
S 464. 
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Chicago, 1890, S 3G3, 380; 1891, 

S 413 ; 1892, S 622. 
Christiania, 1891, S 219, 580, 681 ; 

1894, S 305. 

Chur (Schweiz), 1893, S 116, 444. 

Clausthal, 1895, S 565. 

Clermont-Ferrand, 1892, S 595. 

Coatbridge, 1894, S 336. 

Coblenz, Strafienbahn, 1899, S 635. 

Coburg, 1902, S 413. 

Colditz i. S., 1895, S 295. 

Copitz b. Pirna, 1894, S 498 ; 1895, 

S 609. 
Corfu, 1890, S 690. 
Crajova (Rumanien), 1890, S 330, 

505. 

Criramitschau, 1894, S 669. 
Cronau i. W., 1898, S 41. 
Crone a. d. Brahe, 1894, S 292. 
Crotoceni (Rumanien), 1892, S 406. 
Csaktornya (Ungarn), 1893, S 205. 
Curityba (Brasilien), 1892, S 699. 
Czakathurn (Ungarn), 1893, S 693. 
Czernowitz (Bukowina), 1895, S 370. 
Dachau (b. Miinchen), 1893, S 470; 

1897, S 772. 

Danzig, 1892, S 675; 1893, S276; 

1898, S 374. 

— Werft, 1891, S 154. 
Darmstadt. 1890, S 596; 1893, S 421 ; 

1891, S 108; 1895, S 280; 1896, 
S320; 1899, S 681 ; 1900, S 335; 
1901, S 65. 

Davos, 1895, S 130, 414. 

Debrezin, 1892, S 538. 

Deggeudorf, 1898, S 506 ; 1899, S 356. 

Derby, 1893. S 638. 

Dessau, 1896, S 235; 1898, S 229; 

1899, S 290. 

Diez a. d. Lahn, 1894, S 498 ; 1896, 
S 31. 

Dillingen (Donau), 1893, S 27, 181. 
Dorfen (Oberbayern), 1898, S 579. 
Dortmund, 1890, S 560 ; 1892, S 344 ; 

1895, S 111, 565, 607; 1896, S 711; 

1897, S 139; 1898, S 717; 1899, 
S 161 ; 1900, S 335. 

Dourgne (Frkr.), 1892, S 475. 
Dover (V. St. A.), 1891, S 361. 
Dresden, 1890, S 151, 115, 428, 559, 
583; 1891, S 400, 517, 650, 705; 

1892, S 17 1, 660 ; 1893, S 740 ; 1894, 
S 170, 226, 252, 455, 642, 718; 
1895, S 295, 411; 1897, S 25, 131; 

1898, S 258, 479, 810 ; 1899, S 905 ; 

1900, S 222, 396, 510; 1901, S 162, 
495; Meng, W., 1901, S 495. 

— Elbthal, 1899, S 502. 
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Dublin, 1890, S 610; 1891, S 90, 377, 

532 ; 1892, S 529 ; 1894, S 18. 
Duderstadt, 1900, S 355. 
Duren, 1900, S 956. 
Dusseldorf, 1890, 8 32, 453, 674; 

1891, S 594 ; 1893, S 692; 1896, 
S 214, 767 ; 1897, S 753 ; 1898, S 229, 
809; 1900, S 105, 984. 

Dundee, 1892, S 395. 
Ealing, 1894, S 652. 
Eichsfeld, 1900. S 314. 
Edinburgh, 1898, S 691; 1899, S829. 
Eger (Ungarn), 1893, S 45. 
Eibau i. Sa., 1894, S 604. 
Eichdorf-Grunberg, 1896, S 174. 
Eisenach, 1890, SG4; 1891, S 89, 

100 ; 1892, S 207; 1894, S 445. 
Eiscnburg, 1901, S 936. 
Eisernes Tor, 1897, S 111. 
Elberfeld (Rh.-Prov.), 1890. S 121; 

1892, S 417 ; 1898, S 387 ; 1900, 
S888; Dihlmann, C, 1891, S 646. 

Ellefeldt i. V., 1899, S 580, 811. 
Elsey bei Hohenlimburg, 1895, S 743. 
Bad Elster, 1897, S 422. 
Elzach i. Baden, 1894, S 588. 
Emden, Hafen, Langner, H., 1902, 
S 879. 

Engen (Baden), 1897, S 133. 

Enschede, 1898, S 71. 

Erding (Oberbayern), 1892, S 166; 

S. & H., 1893, S 558. 
Erfurt, 1890, S 666; 1893, S 505; 

1901, S 970. 
Erkelenz, 1898, S 555. 
Erlangen, 1894, S 227, 321; 1896, 

S 112; 1901, S 431; 1902, S 135. 
Erlau (Ungarn), 1894, S 701. 
Erzsebetfalva, 1901, S 625. 
Essen (Ruhr), 1890, S 151, 596; 1892, 

S 441; 1895, S 308; 1897, S 338, 

447, 492; 1898, S 98; 1899, S 845. 
— Rheinisch-Westfalisches El.- 

Werk, 1899, S 269. 
EMingen, 1891, S 517 ; 1892, S 464. 
Etschwcrkc, v. Miller, O., 1899, 

S 615. 

am Etzcl bei Pfaeffikon (Schweiz), 

1900, S 311. 
Faido, 1891, S 142. 
Fareham, 1890, S 301. 
Farmsen, 1890, S 102. 
Feldkirchen (Karnten), 1894, S 293. 
Fiumc, 1892, S 395, 417. 
FleiDen i. Bh., 1897, S 754. 
Flcnsburg, 1894, S 28, 575. 
Florcnz, 1890, S 33, 379; 1897, S 252. 
Florisdorf bei Wien, 1897, S 361. 
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Forchheim, 1895, S 544 ; 1897, S 587, 
621. 

Frankfurt a. M., 1890, S 109, 129, 
149. 160, 179, 194, 213 ; 1891, S130, 
184, 197 ; 1892, S 234, 369, 440, 
461, 489, 502, 514, 555, 584, 591, 
621 ; 1893, S 167, 182, 216, 264, 
358, 421, 482, 539, 604, 660, 740; 
1894, S 72, 185, 211, 324, 432, 
535, 588 ; 1895, S 31, 88, 245, 414, 
617, 732, 821 ; 1896, S 293, 320, 
569, 610, 664 ; 1897, S 575, 738 ; 

1898, S 631 : 1899, S 107, 627 ; Lind- 
ley, 1894, S 707 ; Melms, G., 1896, 
S 628; 1898, S 130. 

— Bahnhof, 1890, S622; 1891, S 42. 

— Palmengarten. Lehmann-Richter, 

1899, S412. 

— Theater, 1890, S 64. 
Frankfurt a. O., 1892, S G21. 
Frascati bei Rom. 1901, S 1032. 
Frechen b. Koln, 1893, S 116. 
Freiberg i. S., 1896, S 397 ; 1899, 

S 442, 905 ; 1900, S 47. 
Freiburg i. Bd., 1897, S 772; 1899, 

S 356; 1900, S 444. 
Freiburg a. E., 1895, S 353. 
Freiburg (Schweiz), 1899, S 580. 
Freising b. Munchen, 1896, S 271 ; 

1897, S 69. 
Friedeberjr (Neumark), 1896, S 95 ; 

1897, S 302. 
Friedek (osterr. Scbles.), 1890, S 649. 
Friedland (Bdhmen), 1896, S 95. 
Friedrichsfelde b. Berlin, 1897, S 161. 
Friedrichshafen, 1891, S 234, 337. 
Fritzlar, 1898, S 705. 
Froschweiler, 1892, S 571. 
Funfkirchen, 1892. S 274; 1893, S 32, 

117, 182 ; 1894, S 37. 
Furstenfeld-Bruck, 1893, S 103; v. 

Miller, O., 1893, S 223. 
Gablonz (Bohmcn), 1892, S 26; Up- 

penborn, F., 1893, S 621. 
Galatz, 1892, S 383. 
Geestemiinde, 1890, S 637. 
Gelsenkirchen, 1891, S 218. 
Genf, 1890, S 622; 1892, S 711. 
Gengenbach, 1894, S 455. 
Genua, 1896, S 783. 
St. Georgen i. Sch., 1899, S 162. 
Gerona, 1891, S 285. 
Gerstenhofcn bei Augsburg, 1896, 

S31. 188, 526; 1897, S53; 1901, 

S625. 

Gescher i. W., 1900, S 851. 
Gijon (Spanien), 1890, S 465. 
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1892, S 235 ; 1901, S 419, 459. 
Glciwitz i. Oberschlesien, 1895, S565. 
Gliicksburg a. d. Ostsec, 1897, 8 269. 
Gmund i. Osterr., 1901, S 654. 
Gmunden, 1892, S 622; 1894, S 293. 
Gnadau, 1896, S 651. 

Gollnitz (Ungarn), 1894, S 268. 

Goritz a. O, 1896, S 335. 

Gorlitz, 1890, S 330; 1894, S 552 ; 

1895, S 308, 371. 

Gossogno (Lago Maggiore), 1891, 
S 130. 

Gotha, 1893, S 153, 338; 1894, S292; 

Salomon, 1895, S 61. 
Gothenburg, 1890, S 489; 1891, S160. 
Gotthard (Ungarn), 1896, S 441. 
La Goule, 1895, S60; 1896, S582; 

Blattner, E., 1895, S 473. 
Graetz i. Posen, 1898, S 229, 860. 
Graz, 1891, S 284 ; 1892, S 90, 331, 

369, 538, 594, 622, 632 ; 1893, S 117, 

637. 

Greene, 1901, S 1016. 
Greiz, 1896, S 188, 214. 
Gries b. Bozen, 1897, S 169. 
GroBalmerode, 1898. S 98. 
GroB-Becskerek (Ungarn), 1892, 

S 699; 1894, S 293. 
GroD-Kanisza (Ungarn), 1893, S 693 ; 

1894, S 336. 
Grosselo (Italien), 1892, S 115, 475. 
Grottau, 1897, S 404. 
Griinberg, 1901, S 365. 
Giinzburg (Bayern), 1895, S 781. 
Gummersbach, 1890, S 7. 
Haag, 1893, S 530. 
Haan (Rh.-Prov.), 1896, S 639. 
Hackney, 1901, S 935. 
Haderslebcn, 1900, S 493. 
Hagneck, 1899, S 14. 
Hainichen i. Sa.. 1900, S 204. 
Halle a. S., 1892, S 116, 207; 1895, 

S 394 : 1897, S 252, 697 ; 1899, S 122, 

161; 1900, S721. 
Hamborn b. Ruhrort, 1901, S 326. 
Hamburg, 1890, S 363, 609, 649; 

1891, S 53, 271 ; 1892, S 341, 451 ; 

1893, S 75, 100, 116, 136, 171; 

1896, S 124, 539; 1897, S 133, 236, 
404. 137 ; 1898, S 88, 258, 860; 1899, 
S 874 : 1901, S 625; v. Gaisberg, 

1894, S 88 ; Meyer, M., 1896, S 168. 
Hammerfest, 1891. S 142. 337, 650. 
Hampstead, 1891, S 219. 

Hanau, 1896, S 695 ; 1897, S 404, 
422. 
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Hannover, 1890, S 64, G9; 1891, S 19, 
154 ; 1892, S 104, 208; 1894, S158; 
1896, S 429, 505; 1898, S374; Gu- 
sinde, O., 1894, S 76 ; 1895, S 150 ; 
1896, S 373; Kohlrausch, W., 1891, 
S 201. 

Harburg, 1894, S 601. 

Hauterive (Kanton Freiburg), 1898, 
S 810. 

Havana, 1890, S 536; 1891, S 681. 
Heidelberg, 1898, S 828 ; 1899, S 356. 
Heilbronn, 1890, S 102, 330 ; 1891, 

S 517 ; 1892, S 234, 405. 
Helsingborg (Schweden), 1893, S531 ; 

Uppenborn, F., 1893, S 569. 
Hcppenheim, 1891, S 154. 
Herkulesbad (Ungarn), 1892, S 143, 

406, 572. 

Herrmannstadt (Ung.), 1892, S 331 ; 
1893, S 705; 1894, S 98, 140; 1895, 
S 308. 

Herzberge bei Berlin, Irrenanstalt, 
Uppenborn, F., 1894, S 381. 

Herzfelde b. Berlin, 1896, S 724. 

Hochheim, 1897, S 516. 

H6dmez6vasarhely (Ungarn), 1892, 
S 143, 274, 309. 

Hof, 1898, S 229; 1899, S 388. 

Hohenfurt (Siidbohmen), 1895, S565. 

Homburg v. d. H., 1896, S 783 ; 1897, 
S 682. 

Holzkirchcn, 1894, S 324. 

Horneburg (Bez. Stade), 1900, S 917. 

Hull, 1892, S 489 ; 1898, S 760. 

St. Jago (Chile), 1897, S 422. 

Jassy (Rumanien), 1897, S 84. 

Jastrow, 1900, S 956. 

Jaszbereny (Ungarn), 1897, S 109. 

Jena, 1895, S 732; 1898, S 790, 828. 

Jersitz (Posen), 1896, S 429. 

Jcsi (Italien), 1894, S 456. 

Jever (Oldenburg), Schuckert &l Co., 

1896, S 629. 

Iglo (Ungarn), 1894, S 18, 84, 336. 
Ihnenau i. Th., 1896, S 488 ; 1899, 
S 309. 

Innsbruck, 1890, S 513; 1890, S 320; 

1899, S 860. 
St. Johann a. Saar, 1896, S 111, 235; 

1897, S 212. 
Ischl, 1892, S 475. 
Itzchoc, 1901, S 591. 
Kaaden, 1897, S 401. 

Kairo, 1893, S 88 ; 1894, S 53. 
Kaiserslautern, 1891, S 140; 1896, 
S 351. 

Kaiserswerth, 1898, S 191. 
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1900, S 956. 

An der Kander, 1898, S 526; Rupp, 
II., 1900, S 898. 
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Kapstadt, 1893, S 205, 409, 715. 

Karansebes (Ungarn), 1890, S 637. 

Karlsbad (Bohmen), 1890, S 277, 
301; 1891, S 361, 389; 1892, S 571, 
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Karlsruhe, 1891, S 400; 1898. S 761, 
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Kevelaar, 1896, S 384. 
Kiel, 1894, S 108 ; 1900, S 376, 551. 
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S 15 
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S 252 ; 1895, S 103. 
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S352; 1899, S663. 
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S 18, 85, 481; 1895, S 32, 236; 
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— s. a. 1894, S224, 259, 284. 
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S 1023; Uppenborn, F., 1891, S 2; 
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Landslmt i. Bayern, 1899, S 891 ; 

1900, S 242, 888. 
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Libau, 1897, S 447. 
Liebenau (Hessen), 1892, S 464. 
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Linthal (Schweiz), 1900, S 107. 
Linz, 1891, S 116 ; 1897, S 302. 
Liverpool, 1891, S 89. 
Lockstedl -Altona, 1891, S 71, S130; 

1892, S 75; 1902, S 698. 
Locle (Schweiz), 1890, S 265; 1895, 

S 90. 

London, 1890, S 161, 363, 489, 596, 
609; 1891, S 100, 129, 196, 359, 
532, 638; 1894, S 140; 1896, S188; 
1897, S 654; 1898, S 40, 15S, 293 ; 

1900, S 869; 1901, S 178, 237, 276, 
365, 1015; Gordon, J., 1891, S 532. 

— , British Museum, 1890, S 64. 

— der Charing Cross & City Electric 
Co. Ltd., 1900, S 1025. 

— der City, 1899, S 288, 517, 607. 

— City of London, El. Light Co., 
1892, S 234. 

Geiitralregiater ETZ. 
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London, Deptford, 1890. S 229, 401, 
623, 666; 1891, S 130, 681; 1893, 
S336: Isenthal, A. W., 1891, S 4. 

— Metrop. El. Supply Co., 1890, 
582, 404; 1900, S 241 ; 1902, S 497. 

— St.Pankras, 1892, S 266. 

— Shoreditch, 1897, S 415. 

— Stanhope-Street, 1890, S622. 

— StraJJenbeleuchtung, 1890. S 549. 

— Westminster El. Supply Corp.. 
1890, S 475 ; 1893, S 593. 

Loschwitz (Dresden), 1892, S 104. 
LoCnitz, 1896, S 582. 
Lotzwyl (Schweiz), 1894, S 336. 
St. Louis, 1890, S 330, 597 ; 1891, 
S 53. 

Ludwigshafen, 1891, S 389; 1902, 

S 647. 
Liibeck, 1890, S 649. 

— Hafen, 1890, S 666. 
Luchow (Hannover), 1895, S 332. 
Ludwigshafen, 1896, S 136, 174. 
Liidenscheid, 1894, S 524. 
Lugau, 1895, S 207. 
Lundenburg (Mahren), 1896, S 257 ; 

1901, S 221. 
Lunzenau, 1898, S 71. 
Luttieh, 1892, S 464 ; 1893, S 409. 
Luxemburg, 1893, S 422. 
Lyon, 1892, S 26 ; 1895, S 504. 
Madrid, 1890, S 230, 597, 637; 1891, 

S 42, 100; 1896, S 336; 1901, S 425; 

Baswitz, H., 1901, S 425. 

Aranjuez, 1891. S 428. 

Magdeburg, 1892. S646; 1893, S674 ; 

1895, S 189, 257, 295, 565. 
Mahrisch-Ostrau, 1892, S 15. 
Mailand, 1892, S 309; 1891, S 336. 
Mainburg, 1898, S 329. 
Mainz, 1892, S 417 ; 1893, S 116, 

430, 593; 1897, S 292; 1898, S 180, 

441, 495, 705, 825; 1900, S 644. 

— Stadtthcater, 1891. S 234. 
Manchester, 1891, S 453; 1893, S 593; 

Hopkinson, 1894, S 456. 
Manmouth, Wales, Entwasserungs- 

u. Bcleuchtungsanlage, 1894, S 638. 
Mannheim, 1890, S 77 ; 1891, S 168, 

665; 1892, S 457 ; 1894, S 481 ;1897, 

S 655 ; 1898, S 495, 506. 
Mansbo in Schwcdcn, Dahlander, R., 

1894, S 495. 
Marburg, 1891, S 197. 
Maricnbad, 1891, S 71. 
Marmaros-Sziget, 1893, S 326. 
Maroggia (Schweiz), 1892, S 686. 
Marosvasarhely (Ungarn), 1894, S37. 
Mascara (Oran), 1890, S 609. 
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schaf ten : 

Matrei, Brennerwcrke. 1900, S 422. 
Meerane i. S., 1895, S 617. 
Melbourne, 1890, S 560; 1892, S 91, 
441. 

Mcldorf i. Schleswig, 1899, S 789. 
Mengen (Wiirttcmberg), 1895, S 781. 
Merscburg, 1898, S 603. 
Meseritz, 1899, S 269. 
Metz, 1896, S 335. 
Mikolcz, 1892, S 441 ; 1894, S. 127. 
Miltenberg (Bayern), 1895, S 684. 
Mittewald b. Villach, 1894. S 279. 
Monaco, 1890, S 609. 
Montbovon (Kant on Freiburg), 1897, 
S 133. 

Moosburg i. B., 1898. S 618. 

Morez (Sohweiz), 1894, S 433. 

St Moritzbad (Engadin), 1890, S 154 ; 
1891, S 389; 1892, S 250. 

Mosbach (Baden), 1901, S 788. 

Moskau, 1890, S 674 ; 1896, S 294 ; 
1897, S 25. 

Miihldorf a. Inn, 1898, S 194. 

Miihlhausen i. Th., 1897, S 252, 438. 

Miinchen, 1890, S 77, 465 ; 1891, 
S316, 377; 1892, S274, 290; 1893, 
S 304 ; 1894, S 446, 455, 693, 701 ; 
1895, S 245, 791 ; 1896, S 16 ; 1897, 
S 416, 610 ; 1898, S 41, 567 ; 1899, 
S 473, 690, 811 ; Borscht, 1897, 
S 562 ; v. Miller, O., 1895, S 700 ; 
Uppenborn, F., 1897, S2; 1898, 
S 134. 

— Isarwerkc, Hcilniann, 1895, S382; 
v. Miller, O., 1895, S 700. 

— Unterstationen, 1900, S 178. 
Minister i. W., 1900, S 292, 314. 
Miinstereifcl, 1897. S 516. 
Miinsterlingen, 1895, S 119. 
Munkacs, 1892, S 622. 

Nagold (Wurtteinberg), 1892, S 475. 
Nagv-Bccskerck, 1892, S 622 ; 1893, 

S 117, 217. 
Nagy-Kanizsa, 1892, S 441, 608. 
Nagy-Karoly, 18<J2, S699; 1893, S 182. 
Nancy, 1897, S 270. 
Nantes, 1893, S 396. 
Bad Nauheim, 1897, S 447, 697. 
Naumburg a. Queis, 1900, S 204. 
Neapel, 1891, S 285. 
Neckarwcrke, Alt - Deizisau, 1901 , 

S 366. 
Neisse, 1899, S 707. 
Neuburg, 1899, S 257. 
Neuchatel, 1894, S 170. 
Neuern (Bohmen). 18'.»7, S 270. 
Neuhaldensleben, 1892, S 143. 



Elektrizitatswerke, Stadte und Ort- 
schaf ten : 

Neu-Isenburg b. Darmstadt, 1895, 
S 441; 1897, S 422; 1898, S 127. 

Neumunster, 1894, S 305; 1898, S159. 

Ncunkirclicn (Semmcring), 1896, 
S 352. 

Neuville-au-Bois (Dep. Loire), 1891, 
S 413. 

Neuwied, 1896, S 235, 651; 1897, S 
655. 

Neviges, 1896, S 320. 

Newcastle on Tyne, 1890, S 415: 

1892, S 369. 
Newcastle (Australien). 1891, S 390. 
New-York, 1897, S 721 ; 1898, S 159 ; 

1899, S 313 Kdsch. 
Niagarafalle, Pittsburgh Reduction 

Co., 1894, S 515. 

— Bathenau, E., 1896, S 149. 
NiederloGnitz b. Dresden, 1894, S718. 
Niederplanitz bei Zwickau, 1898, 

S 374 ; 1901, S 385. 
Nimes, 1890, S 666. 
Nizza, 1894, S 18. 

Nordstemmen bei Elze (Hannover), 
1897, S 69. 

Nosscn, 1891, S 389. 

Nurnberg, 1891, S 31 ; 1892, S 451, 
646 ; 1894, S 127, 140, 279, 304, 
345, 588, 718; 1895, S 103, 441; 
1896, S 291, 384, 680, 736; 1897, 
S 52, 772; 1900, S 701 ; Scholtes, 
Ph., 1898, S 721. 

Further StraBenbahn, 1900, S 355. 

Nyiregyhaza, 1892, S 143, 699. 

Nymphenburg, 1894, S 552. 

Obernhau (Erzgeb.), 1892, S 451. 

Oberstdorf (Allgau), 1898, S 272. 

Ochsenfurt, 1898, S 272. 

Odessa, 1894, S 433. 

— (Hafen) 1891, S 517. 
Ocdenburg (Ungarn), 1897, S 303, 

709. 

Oelsnitz i. Erzgeb., 1891, S 168; 1900, 
S 397 

Offenbach a. M., 1894, S 279 ; 1895, 

S 322. 
Olniutz, 1892, S 308. 
Oltcn-Aarburg (Schweiz), 1894, S621 ; 

1895, S 179 ; 1900, S 644. 
Oppenheim, 1897, S 361. 
Oppum (Krefeld), 1892, S 234. 
Orleans (Bahnhof), 1891, S 219. 
St. Ouer-les-Docks, 1890, S 197. 
Paderno d'Adda, Vannotti, E., 1899, 

S 2. 

Pankow b. Berlin, 1899, S 811. 
Papa (Ungarn), 1892, S 274, 699. 
Pappenheim, 1895, S 371. 
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Para (Brasilien), Host, G., 1899, S92. 

Paris, 1890, S 154, 536; 1891, S691; 
1892, S 331, 344, 346, 369, 475, 
538, 675, 710; 1893, S 45, 286, 
271, 376, 430, 706; 1894, S 72, 
305, 360, 620; 1895, S 282; 1896, 
S 70, 174, 397, 711, 736; 1897, 
S 84, 612, 667; 1899, S 290; Bos, 
1897, S 796. 

— Fonteine, H., 1890, S 308 ; Hil- 
lairet, 1892, S 219; Laffargue, J., 
1892, S 609; 1895, S 178; 1900, 
S 741. 

— (Betriebskosten), 1892, S 126. 

— Alfortville, 1902, S 723. 

— Belle Jardiniere, 1890; S 674. 

— Boulevards, 1891, S 272. 

— Cit6 Bergere u. Palais Royal, 
1890, S 390. 

— Clichy-Platz, 1891, S 325. 

— Elyseepalast, 1892, S 26. 

— Halles Centrales, 1890, S 46, 428 ; 
1892, S 266. 

— Edison-Co., 1892, S 197. 

— Unterstation der Druckluftgesell- 
schaft, 1891, S279. 

— Sektor des linken Ufers, 1894, 
S72. 

Partenkirchen-Garmisch, 1890, S609; 
1894 S 61 

Pasing b. Miinchcn, 1895, S 713, 792. 

Pausa IS., 1898, S 41. 

Peking (Kaiser-Palast), 1891, S 518. 

Pergine (Tirol), 1893, S 13; Lotter, 
Chr., 1893, S 428. 

St. Petersburg, 1891, S 591 ; 1892, 
S 115 ; 1894, S 482, 524 ; 1895, S 781, 
809 ; 1896, S 294 ; 1897, S 25, 133, 
212, 223, 697, 755 ; 1898, S 169, 230, 
293, 351, 678; 1902, S 662, 918; 
Multhaupt, W., 1902, S 535. 

— El.-W. der Belgischen Ges. zur 
el. Bcleuchtung, 1900, S 121. 

Pfaffenhofcn a. d. Ilm, 1899, S 239 ; 

1900, S 274. 
Pfarrkirchen, 1893, S 230. 
Pforzheim, 1894, S 29, 72, 536, 693 ; 

1896, S 540. 
Pfronten i. Allgilu, 1896, S 352, 651. 
Philadelphia, 1890, S 379 ; 1891, S 53, 

222; 1897, S 271. 

— Stroinvcrbraueh, 1891. S 220. 
Pilsen, 1892, S 197, 309; 1897, S 404. 
Pinneberg, 1890, S 14. 
Pirmasens, 1891, S 210; 1897, S 69, 

161. 

Pisa, 1891, S 461. 

Pittsburgh, Pa., 1891, S 317, 453. 



Elektrizitatswerke, Stadte und Ort- 
schaf ten : 

Pittsburgh, Penn, 1893, S 13. 
Plauen i. V., 1891, S 168, 379; 1896, 

S 293, 470; 1898, S 603. 
Plauenscher Grand, 1897, S 25. 
Plymouth, 1899, S 553. 
Polzin (Pommern), 1897, S 161. 
Pont dc Vaux, 1890, S 77. 
Portland (Oregon), 1890, S 77. 
Portsmouth, 1891, S 639; 1894, S345. 
Potsdam, 1901, S 641. 
Prag, 1892, S 538, 710; 1893, S 103, 

660; 1897, S 98; 1898, S 555; Bla- 

thy, O. T., 1900, S 634 ; Kolben, 

E., 1900, S 620. 
Prefiburg, 1900, S 870; 1902, S 71. 
Preston (England), 1892, S 235. 
Promotor (Ungarn), 1897, S 252, 

377 ; 1898, S 387. 
Puebla (Mexiko), 1891, S 639. 
Pulsnitz i. Sa., 1898, S 631 ; 1899, 

S 80. 

Radolfzell, 1895, S 103. 

Ragaz, 1892, S 572 ; 1893, S 576. 

Rathausen bei Luzern, Gusinde, Et., 

1897, S 115. 
Rathenow a. d. H., 1900, S 85 ; 1901, 

S 531. 

Ravensburg, 1892, S 90, 451. 
Recife (Pernambuco, Bras i lien), 1895, 
S781. 

Regensburg, 1896, S 136; 1897, S 726; 

1899, S 200. 
Reichenau i. S., 1902, S 457. 
Reichenhall, 1890, S 277, 465 ; 1894, 

S718; A. E. G., 1890, S 433. 
Reims, 1894, S 524. 
Rhcydt, 1899, S 162, 860. 

Gladbach, LeiCe, H., 1902, S5. 

Rheinau (Baden), 1897, S 709. 

Richtersweil, 1895, S 296. 

Ried (Oberosterreich), 1893, S 117, 

348, 395, 618. 
Riga, 1901, S 1069. 
Riescnfekl boi Miinchcn, 1898, S 860. 
Rixdorf, 1897, S 587. 
Riva am Gardascc, 1894, S 37 ; 1895, 

S 647. 

Rochester, 1890, S 102. 
Roda(Sachsen-Altenburg), 1897, S 11. 
Rom, 1891, S72; 1892, S 394, 405, 

451; 1893, S 65; 1898, S 115. 
Romanshorn, 1894, S 304. 
Rorschach (St. Gallon), 1895, S 792; 

1896, S 11. 
Rosenheim, 1895, S 332; 1896, S 371. 
Rothenburg a. T., 1896, S 306. 
Rotterdam, 1891, S 218; 1892, S 686; 

1893, S122 ; Mohl, A., 1896, S 558. 
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Rbttingen, 1898, S 555. 
Rottweil, 1894, S 588. 
Rouen, 1890, S 596. 
Russelsheim a. M., 1897, S 422. 
Ruhla, 1896, S 351. 
Saarbriieken, 1895, S 646. 
Sagan, 1899, S 424. 
Salzburg, 1893, S 637, 660. 
Salzungen, 1895, S 196. 
Samara (RuDland), 1900, S 702. 
Sarpsfossen (Norwegen), 1899, S 628. 
Satteins (Yorarlberg), 1900, S917. 
Schaffhausen, 1896, S 162. 
Schicrke i. H., 1899, S 122. 
Schkeuditz, 1901, S 970. 
Schlettstadt, 1893, S 564. 
Schmalkalden, 1892, S 113; 1895, 

S 519, 565. 
Schoneberg b. Berlin, 1899, S 269, 

406. 

Schoradorf (W.), 1899, S 3:i6. 
Schramberg, 1892, S 686. 
\ Schwandorf, 1895, S 89, 322. 

Schwaz (Bay em), 1896, S 608. 
Segovia (Spanien), 1890, S 623. 
Seralin (Kroatien), 1896, S 235 ; 1898, 
S 209. 

Semmering, 1899, S 517. 

Serajewo, 1891, S 665, 681 ; 1893, 

S65; 1894, S 211, 305; 1895, S 618. 
Sevilla, 1890, S 573; 1891. S 566. 
Sheffield, 1893, S 593 ; 1898, S 126. 
Sidney, 1891, S 547 ; 1893. S 396. 
a. d. Sihl bei Zurich, 1895, S 179, 519. 
Siegmar i. S., 1896, S 170. 
Sigmaringen, 1893, S 103. 
Siklos, 1893, S 153. 
Sinaia (Rumanien), 1900, S 702, 
Singen a. Hohentwiel, 1895, S 718. 
Smolensk 1902, S 110. 
Soden (Taunus), 1892. S 382; 1893, 

S 693 ; 1894. S 612. 
Sofia, 1890, S 410 ; 1891, S 72, 503, 

532; 1893, S 65. 
Soldin, 1898, S 678. 
Solo (Java), 1901, S 100. 
Solothurn, 1S95, S 296. 
Sonnenburg, 1897, S 338. 
Sonthofen, 1896, S 695. 
Southport, 1892, S 190. 
Spandau, 189S, S 179, 329. 
Spokane-Fulle, 1890, S 353. 
Starnbcrg, 1898, S 272. 
Stafifurt, 1890, S 379. 
Sternberg (Osterreich), 1890, S 584. 
Stettin, 1893, S 493; 1891, S 445; 

1896, S 111; 1899, S 736; 1900, 

S 510. 



Elektrizitiitswerke, Stadte und Ort- 
schaf ten : 

Steyr (Oberostcrrcich), 1893, S 371, 
117. 

Stockholm, 1890, S 33, 116, 673; 
1891, S42; 1896, S 695 ; 1900, 
S510; Uppenborn. F., 1891, S 113. 

Stolp i. P., 1899, S 140. 

Stralsund, 1898, S 479. 

StraBburg i. E., 1890, S 197, 316; 
1891, S 401 ; 1892, S 38, 441 ; 1893, 
S 325; 1894, S 321, 432: 1895, 
S 44, 322. 

StraBburg i. W.-Pr., 1894. S 717. 

Straubing a. D., 1899, S 208 ; 1900, 
S 422. 

Strausberg, 1896, S 17, 270. 

Stuttgart, 1890, S 363 : 1891, S 210, 
C50; 1892, S 117 ; 1893, S 26, 116, 
421, 648, 705; 1894, S 371, 390, 
688; 1895, S 60 ; 1896, S 136. 

Suderbrarup bei Eckernforde, 1897, 
S 361 

Sulzbach i. O., 1899, S 373. 
Sundswall (Schweden), 1891, S 100. 
Swansea (England), 1890, S 573. 
Sylt, 1892, S 675. 
Szathmar (Ungarn), 1891, S 681. 
Szegedin, 1892, S 538; 1893, S117; 

1894, S 37. 
Taggliacozzo, 1893, S 230. 
Tarnopol, 1897, S 361. 
Taucha, 1898, S 180. 
Taunus, 1893, S 236, 457. 
Temesvar, 1892, S 309, 461, 504, 572; 

1894, S 127, 566. 
Tempelhof b. Berlin, 1805, S 617. 
Tcmplin (Uckermark), 1896, S 594. 
Tcplitz, 1890, S 476 ; 1891, S 71 ; 

1899, S 860. 
Tetschen-Bodenbach, 1897, S 404. 
Tettnang. 1896, S 353. 
Thabo a. II., 1896, S 736; 1899, S 80, 

257. 

Theresiopolis-ralics, 1892, S 573. 
Tirnau, 1894, S 632. 
Tivoli-Rom, Ganz ic Co., 1892, S500. 
Tolz-Kraukeahcil, 1894, S292; 1898, 
S 717. 

Topolschitz, 1899, S 597. 
Tornavento, 1892, S 572. 
Traben - Trarbach (Mosel), 1890, 

S 649 ; 1898, S 283. 
Trautenau, 1894, S 336 ; 1895, S 118. 
Trebnitz i. Schl., 1898, S 41. 
Treis a. d. Mosel, 1890, S 596 ; 1891, 

S 154. 

Trieut, 1890, S 596; 1895, S 15. 
Trier, 1893, S 2r0. 
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schaf t en : 

Triest, 1897, S 302: 1898, S 791 ; 

Szuk, G., 1900, S 91. 
Trostberg, 1895, S 103. 
Troyes, 1890, S 415. 
Tula (RuOland), 1900, S 1025. 
Turin, 1892, S 406 ; 1897, S 377. 
Turn-Severin, 1892. S 699. 
Turn b. Teplitz, 1892, S 504 ; 1893, 

S 103. 

Tuttlingen, 1892, S 104. 
Ueberlingen, 1894, S 701. 
Ujhely (Ungarn), 1895, S 215, 282. 
Ulm a. D., 1890, S 121, 489; 1891, 

S 197, 284; 1891, S 185; 1895 S 781. 
Uracil (Wiirttcmbcrg), 1891, S 33G; 

1895, S 44. 
Valparaiso, 1892, S 475. 
Yasarhely, 1892, S 332. 
Venedig, 1890, S 102; 1891, 8464. 
Verona, 1890, S 4G5 ; 1894, S 446; 

Meng, W., 1891, S 25. 
Vezpretn (Ungarn), 1892, S 274. 
Vilbel, 1900, S 917. 
Villach (Karnten) 1895. S 792. 
Vittorio (Venetien), 1891, S 168. 
Voslau b. Wien, 1898, S 259 ; 1900, 

S 157. 
Vreden, 1896, S 639. 
Waidhofen a. Y., 1900. S 205. 
Waldbroel, 1899, S 737. 
Waldshut, 1901, S 753. 
Walthamstow (Essex), 1901, S 366. 
Wangen (Allgau), 1892, S 475 ; 1893, 

S 430 ; 1895, S 808. 
Warasdin (Kroaticn), 1892, S75; 

1894, S 239. 
Warnsdorf, 1895, S 296. 
Warschau, 1897, S 281. 
Wattwyl (St. Gallen), 1895, S 44. 
Weiden, 1895, S 354. 
Weimar, 1892, S 166; 1897, S 644. 
Weipert (Kordbdlimen), 1897, S 404, 

542. 

WeiCenfels a. S., 1894, S 371 ; 1896, 
S 17. 

Weiz, 1892, S 394. 

Wels, 1893, S 153. 

Werdau i. S., 1896, S 651. 

Wermelskirchcn, 1896, S 768. 

Wernigerode, 1893, S 543. 

Wesselburen, 1892, S 474. 

Westerland, Bad, 1893, S 482. 

Wetter a. d. Ruhr, 1897, S 361. 

Weybridge, 1890, S 277. 

Wien, 1890, S 316, 353, 524, 637, 
619; 1891, S 197 ; 1892, S 234, 274, 
528, 538, 608 ; 1893, S 65, 230, 236, 
630, 648, 693; 1894, S292, 021, 658, 



Elektrizitatswerke, Stadte und Ort- 
scbaf ten : 
669; 1895. S 167; 1896, S 306, 395; 

1897, S 52, 138, 563; 1899, S 356, 
406, 891; 1900, S 242, 422, 1051; 
1901, S 200, 547, 789 ; 1902, S 15 ; 
Allgemeinen Osterreich. El.-Ges., 
1894, S 693; Ganz & Co., 1896, 
S 602. 

Wien, Bohm. Raffay, 1901, S 789. 

— Hofburg, 189D, S 536 ; 1891. S 8. 

— Marienbad, 1894, S 304. 

— Ruthaus, 1890, S 596 ; 1899, S 208. 

— Stadtbahn, 1898, S 798. 
Wiesbaden, 1895, S 234, 672, 756 : 

1896, S 695, 736 ; 1898, S 282. 
Wilhelnishohe b. Cassel, 1892, S 608. 
Wilster, 1894, S 588. 
Windsheim, 1897, S 530, 682. 
Winston-Salem, N. C. (V. St. A.), 

1890, S 638. 
Wittlich, 1897, S 726. 
Witzenhauscn(Kurhessen), 1893, S 13. 
Wladiwostok (RuUland), 1902, S 871. 
Woblen, 1895, S 89. 
Wolfsberg (Karnten), 1893, S 457. 
Wolniirstedt, 1899, S 208. 
Wongrowitz, 1901, S 471. 
Worcester, 1891, S 632. 
Woronesch (RuOland), 1899, S 891. 
Wulfrath, 1896, S 31 ; 1897, S 655 ; 

1898, S 258. 

Wurzburg, 1892, S 39, 179 ; 1896, 
S 257, 429; 1898, S 98, 209, 258; 

1899, S 517. 

Wyk a. F., 1896, S 235. 
Wynau (Schwciz), 1894, S 140, 336, 
432. 

Ybbs (Nied.-Osterr.), 1897, S281. 
Ybsitz (Nieder-Osterr.), 1899, S755; 

1900, S 937. 

Zabrzc (Oberschlesien), 1899. S 387. 
Zara, 1894, S 37. 

Zarskoe Solo, Palast, 1890, S 392. 

Zermatt (Sehweiz), 1892, S 572. 

Zielenzig, 1893, S 593. 

Zips (Ungarn), 1894, S 588. 

Zittau i. Sa., 1898, S 631. 

Znaim (Mabren), 1893, S 182; 1891, 

S 324 ; 1895, S 60. 
Zufikon-Bremgarten (Sell weiz), 1895, 

S 672. 

Zug, 1896, S320; 1897, S 349 ; 1898, 
S 283 ; 1899, S 424 ; 1901, S 420. 

Zurich, 1890, S 465, 524; 1891, S154, 
180; 1893, S 205 ; 1895, S 732 ; 
1896, S 665; 1897, S 587 ; 1898, 
S 778; 1899, S 755; 1900, S 827; 
Wagner. H., 1896. S 80, 609 ; 1900, 
S147; Wvliling. \\\, 1891, S 536. 
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schaf ten : 

Zweibriicken, 1891, S 681. 

Zwettl (Nieder-Osterr.), 1802, S 595. 

Zwickau i. Sa., 1897, S270; 1900, 
S 581 ; Schuokert & Co., 1894, S 686. 
Elektrochemie, Anlagen, 1901, S 135. 

Bussi (Italien), 1902, S 1010. 

Mansbo in Schweden, Dahlan- 

der, R., 1894, S 495. 

— im GroBbctrieb, Goldschmidt, 1898, 
S304. 

Niagara falle. 1902, S 213. 

— Industrie, Swan, J. W., 1901, S 706. 

— Vcrhalten der Kohle bci hohen 
Temperaturen, Brooks, E. E., 1894, 
S 550. 

— MeDkundc, Kernst, 1896, S 442. 

— Stand dcr — , Shaw, W. N., 1890, 
S 87. 

— tecbnische, Haussermannn, 1895, 
S 152. 

— wisscnschaftliche d. Gegenwart u. 
technische der Zukunft, Ostwald, H., 
1894, S 329. 

— s. a. Elektrolyse. 

Elektroden, Erwarmung metallischer, 
Gosselin, 1895, S 504. 

— s. a, Akkumulatoren sowie die betr. 
Materialien. 

Elektrodynamometer s. Dynamometer. 
Elektrogalvanisieren, Cowper-Coles, 

Sh., 1900, S 157. 
Elektrogen Traub, 1892, S 106. 
Elektrogravure, Ricder. 1897, S 682. 
Elektrolyse, Epstein, 1895, S 323. 

— Behandlung d. Weines, Schultze, O., 

1891, S117. 

— Beschiidigung von Rohrleitungcn, 
1898, S 506 ; Claude, M. G., 1902, 
S 68 ; Farnham, J. H., 1894, S 404 ; 
Fleming, J. A., 1898, S 835; de Fo- 
dor, Et., 1892, S 373 ; Larsen, A., 
1902, S841; Ulbricbt, R., 1902, 
S 212, 720. 

Verhiitung durch Stromwen- 

dung, Larsen, A., 1902, S 868. 
s. a. Rohrlcitungen. 

— Bestimmung von Schwefel im 
Kupfer, 1892, S 152. 

— Bleichverfabren, 1890, S 501 ; Stc- 
panoff, 1890, S 304. 

- in Uddehalen (Skandinavien), 

1892, S105. 

fur Papierstoff, Villon, 1891, 

S 640. 

— Konzentrierung von Schwefelsiiure, 
1891, S 197. 

— Darstellung von Alkalien, 1901, 
S 707 ; Kerschaw, B. C, 1901, S 1017. 



Elektrolyse, Darstellung von Alumi- 
nium, 1890, S230, 141; 1901, S707; 
Frishniuth, W., 1892, S662; Minet, 

1890, S405. 

in Froges-Isere, 1890, S 381. 

auf nassem Wcge, VVohle, 

1891, S 33. 

von Anilin, 1893, S 494. 

von Aristol (Jodthymol), 1892, 

S 676. 

von Atznatron, 1901, S 135. 

und Chlorgas, 1891, S 535; 

1893, S306; Greenwood, 1892, S38; 
Richardson und Holland, 1893, S 306. 

und Chlorkalk, Swinburne, J., 

1892, S115. 

von Bleichpulver, 1901, S 135. 

von BleiweiG, 1892, S 442,529; 

Bottome, T. D., 1890, S 154, 466. 

von Chlor, 1901, S 707 ; Ker- 
schaw, B. C, 1901, S 1017. 

und s 0( 3 a) CroB, 1893, S 594. 

von Chloroform, 1893, S 76. 

von Chrom, Placet, E., 1892, 

S 700. 

von Edclmetallcn, 1898, S 98. 

von Eisen, 1890, S 537. 

von Gcrbcxtrakten, 1892, S 384. 

von Kupfer, 1900, S 303 Rdsch.; 

1901, S 707 ; Elmore, 1890, S 65, 405, 

621. 

von Metal leu, Hoepfner, C, 

1898, S 732. 

von Natrium, 1890, S 490. 

von Nickel, 1901, S 707. 

von organisch. Produkten, 1901, 

S707. 

von reinem Sauerstoff, d'Arson- 

val, 1891, S 197. 
von Sauerstoff u. Wasscrstoff, 

Hammerschmidt&Hess, 1898, S241; 

Renard, 1891, S 19. 
von Soda u. Bleichpulver, 1902, 

S 260. 

— — von Stickstoffverbindungen aus 
der Luft, 1902, S871. 

von unterschwcfligsaurem Na- 
tron, Villon, 1890, S 612. 

— — von Wasseratoff, Schuckert ic 
Co., 1898, S 241. 

von Zink, 1901, S 707. 

aus Erzen, Nahnsen, 1893, 

S315. 

von Zinn aus WeiCblcchabfallen, 

1892, S 573 ; 1895, S 633. 
von Zinnober, 1890, S 466; 

1891, S 651. 

— kleinste EMK, Nourrison, C, 

1894, S 360. 
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Elektrolyse von Fliissigkeiten unter 
hohem Druck, Chabry, 1892, S 76. 

— von Gaswiissern, Kennedy, R., 1890, 
S51. 

— von Kocbsalzlosungen, 1891, S 535 ; 
Greenwood, J., 1892, S 38. 

— kommerzielle, Swinburne, J., 1892, 
S 534. 

— Metallniederschlag auf Glas, Por- 
zellan, 1893, S 338. 

— Niederschlag von Aluminium, 1892, 
S235. 

von Blei, 1892, S 220. 

von Metal len auf Aluminium, 

Neesen, F., 1894, S 87. 
von Platin, Wahl, II., 1890, 

3 574. 

— Metal lniederschlag, s. a. Galvano- 
plastik. 

— Phanomen, elektrolytisches, La- 
grange, 1892, S 105. 

— Reduktion von Essig im Wein, 
Mengarini, 1891, S 220. 

— Reinigung von Abwiissem, 1890, 
S 537, 675 ; 1895, S 687 Rdsch. ; Her- 
mite, 1894, S 84, 334; Woolf, E., 

1893, S715. 

von Alkohol, Ponthiere, 1890, 

S 65. 

von Kupfer, Gore, G., 1891, S 29. 

von Melasse, 1890, S 354 ; Mai- 
grot, 1890, S 638. 

von Salzsole, Collins, C, 1892, 

S 384. 

— des Seesalzes, Vautier, 1894, S 326. 

— Stand der — , Sbaw, W. N., 1890, 
S 87 

— Theorie, Weyde, J., 1897, S 677. 

— Trennung von Gold u. Silber, 1894, 
S 499; Moebius, 1891, S 691. 

, von Kupfer u. Arson, 1890, 

S 537. 

— Untersuchungeu, Coehn, A., 1891, 
S 497. 

— Versuche mit porosen Kohlezylin- 
dern, Lob, W., 1896, S 725. 

— Verzierung von Metallgegenstan- 
den, 1892, S 633. 

— des Wasscrs, Schoop, M. U., 1902, 
S 141. 

— mit Wecbsclstrom, Peukcrt, W., 
1895, S 345. 

Theorie, Herzog, J., 1891, S421. 

Elektrolyt, gelatino.ser, fur Akkumu- 
latoren, Scboop, P., 1890, S 473. 

— fur Trockenelcmente, Busse, 1900, 
S 314. 

— Widerstandsmessung, Nippoldt, 

1894, S 683. 



Elektrolytbogcnlainpe, Uppcnborn, 

1901, S 373. 
Elektrolytbogenlicht, Midler, H., 1901, 

S293. 

Elektromagnetc, Frolich, O., 1894, 
S 39. 

— von Thompson, Kalischer, S., 1895, 
S 784. 

— Bifilarwickelung, Varlcy, 1897, 
S 668. 

— billige ITerstellung der Wickelung, 

1894, S 142. 

— Entlastungsapparat System Oerli- 
kon, 1894, S 470. 

— zum Experimentalgebrauch, Edel- 
mann, Th., 1900, S794. 

— fur Hcbezwecke, Holder, H., 1896, 
S 188. 

— Kontaktsystem fur el. Bahnen, 
Doflein, J. P., 1900, S 924. 

— Theorie, Frolich, O., 1893, S 365. 

— Zugkraft, Fery, C, 1898, S 633. 
Elektromctailurgie, Grenzon u. Ziele 

der — , Durre, 1896, S 237. 
Elektromoter von Ebert - Hoffmann, 
Untersuchungen, Baumlcr, Chr., 1900, 
S 1015 ; Schwartz, A., 1900, S 1076. 

— von Hallwachs, 1901, S 490. 

— Kapillar — , transportables, Berget, 
1891, S 198. 

— fur d. Luftpotential, 1891, S 10. 

— zu Wechsclstrommessungen, Ho- 
hage, K., 1902, S 365. 

Elektromobile, 1899, S 459 ; Wilking, 
Fr., 1900, S 300. 

— s. a. Automobile, Droschken, Fahr- 
zeuge. 

Elektromotoren, s. u. Motoren. 

— s. a. Anlassen. 

Elektromotorenbetrieb in Berlin, 1891, 
S 141. 

— Entwickelung, 1895, S 469. 
Elektromotorische Kraft, effektive — 

aus d. Spannungskurve, Fleisch- 
mann, L., 1897, S 35. 

— kleinstc, der Elektrolyse, Nourri- 
son, 0., 1894, S 360. 

— von Gold- u. Platinelemcnten, Her- 
roun, E., 1892, S 209. 

— Kompensator, Wilsmorc, N. T. M., 
1900, S 997. 

— Messung, Pagliani, S., 1892, S 167. 

— von Normalelementen, Limb, C, 

1895, S 607. 

— Transformator, Scattcrgood, B. P., 
1894, S 104. 

— 8. a. Normalelemente. 

— 8. a. Spannung. 

Elektromotorisches Vcrhaltcn des 
Chroms, Hittorf, 1898, S 461. 
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Elektromotor u. Lauteuerk, Heller, Fr., 

1896, S7G6. 
Elektronen, Lodge, O.. 1902, S 108'). 
Elektrostahl. schwcdisehcr, Kjcllin, 

1902, S 610. 
Elektrosiatische Erschoimmgcn beim 

Maschinenbetrieb, Richter, K., 1895, 

S 176. 

— MeCinstrumente, Swinburne, J., 

1892, S 51. 

— - Messung holier Widerstiinde, Car- 
dew, 1892, S 196. 

— Rotationen in vcrdiinnten Gasen, 
Arno, R., 1894, S 375. 

— Spannungsmesser, 1893, S 373, 
Braun, F.. 1891, S 615 ; Kenellv. 

1893. S 662; Thomson, Y\\, 1892, 
S 700. 

Elektrotechnik, Einfluli auf das wirt- 
schaftliche Leben, Sehott. 1897, 
S 297. 

— Entwickching, 1895, S 515; Scheff- 
ler, 1896, S 697. 

— — itn Jahre 1895, Steplum, 1895, 
S 695. 

in Deutschlaud. Arnold, E.. 

1899, S 388. 

— Lage in Amcrika, Halhciuiu, E., 
1896, S49. 

— im Seewesen, Berg, E.. 1892, S 21. 

— s. a. Industrie, el. 
Elektroteehniker. Ausbildung, Feld- 

mann, C. P., 1902, S1003; Wilke, 

1895, S 160. 
Elektrothermisehe Gewinnung v. Alu- 
minium, Willson, Tb. L., 1891, 8 414. 
— - von Phosphor, 1891, S 286; Jiead- 

mann, 1892, S 144, 586; Readman u. 

Parker, 1898, S 792. 
Elemente, galvanische: 

Baron, 1890, S 198. 

Boettcber, E., 1891, S 350, 387. 

Buffet, 1891, S429. 

Bumell, 1890, S 515. 

Cely, L., 1893, S 230. 

Edison - Lalande, 1890, S 377. 501; 
1892, S 476. 

Edison, Mfg. Co., 1900, S 205. 

Faure, 1891, S 557. 

dTnfreville, 1899, S 557. 

Kousmine, 1891, S 191. 

Malignani, 1892. S 251. 

Mason, 1890, S 454. 

de Meritens. 1891, S 131 ; Ilospita- 
licr, E., 1891, S 171, 185; Pieou, 
1891, S276. 

Mo. Milan, 1891, S 535. 

Poudroux, 1892, S 63. 

Renard, 1890, S 477. 

Rowboshaiu. W.. 1898, S551. 



Elemente, galvanische : 
Sadlon, K., 1890, S 354. 
Shenin. 1890, S 574. 
Vogt, A., 1892, S539. 586. 678. 
Ward & Sloan, 1890, S416. 
Wovmersch, 1890, S393; 1891, S401. 

— arsenhaltige, 1894, S499. 

— Atlantic, Friedlaender Co., 1899. 
S 291. 

— Blockelement Germain, 1890, S 430. 

— mit Brom, Kugel, M., 1890, S110. 

— Caleidum als Zusatz. 1896, S 769. 

— Callaud-Elcmcntc, Marseille, Zen- 
tralpostamt, 1892, S 62. 

— Chlorelemcnt, Ortelli, 1891, S682. 

— m. Chromsaure, Hammerl, II., 1895, 
S469; Walter, J., 1894, Sill. 

— Chrornsaureelemente mit Salz- 
saurc, Steinmetz, C. P., 1891, S 261. 

— Cuprou-Element, Umbreit u. Mat- 
thes, 1891, S 418; 1896, S 572. 

— Dochteleincnt, Hieronymus, K., 1891, 
S 72. 

— Filtcrelement, IlarrisicPower, 1892. 
S 267. 

— Kohlcnelement, Edison. 1891, S666. 

— Kohlenfadenelement, Robertson, 
J. H., 1890, S 624. 

— Kohlen-Eisen — , Schmitz, G. 1895, 
S 145. 

— Kohlengas — , Borchers, 1897, S 692. 

— mit Kupforoxvd, Boettcber, 1892, 
S 205, 316; 1893, S 636; Lalande, 
1891, S 331. 

— Kupfersulfatclemente, Carre, 1890, 
S 624. 

— lichtempfindliche, Hirschaon, F.. 
1902, S724. 

— Lithauoidbatterien, 1892, S 452. 

— Mikrcphonelement, Eglingler, Ad., 
1893, S 277. 

— mit Salmiakcalcidum, 1898, S 273. 

— thermochemisches Kohlen- — , 
Korda, Des., 1895, S 272. 

— neue Type, Zink-Kupferoxyd-Kali- 
laugc, 1900, S 205. 

— elektroehemische Vorgiinge, Le 
Blanc, 1896, S225; Hcil, A., 1898, 
S61. 

— Mechanik der — , Weyde, J., 1898, 
S 363. 

— techn. Messungen, Strecker, K.. 
1895, S 19. 

— Messung d. inneren Widerstandes. 
Frolich, O.. 1891, S370; Uppenborn, 
F., 1891, S157; Waltenhofen, A. v., 
1891, S243. 

— Polverbinder, Lorenz. C, 1901, 
S 435. 
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Elementc, Schutzmittcl gegen Verdun- 
stung und Salzausscheidiing, Diet- 
rich, II., 1895, S685. 

— Wirkung des Braunsteins, 1892, 
S 180. 

— Wirkungsgrad, Bary, P., 1892, 
S 530. 

s. a. Trockenelemente. 

Empfiingcr, telcphonischer, Polarisa- 
tion, Giltay, J., 1897, S 333. 

— fur Wellentelegraphie, Nippoldt, 
W. A., 1900, S 492; Wood, 1899, 
S 290. 

einfacher, Bleckrode, L., 1902, 

S 783. 

Empfindlichkeit des Chronographen, 
Pozdena, F., 1902, S 905. 

— von Galvanometern, Gockel, A., 
1890, S 659. 

— des Thomson-Galvanometers, Flo- 
wer, J., 1892, S 390. 

— des Telephons, 1891, S 133. 
Energie, el., Slrahlung, Trouton, F., 

1892, S 195. 

— Um wand lung chcmischcr in elck- 
trische, Braun, F., 1891, S 673; Vo- 
gel, F., 1892, S 23. 

-- Zerslreuung bei Hertz' Resonator, 
Bjerknes, V., 1893, S 72. 

— s. a. Arbeit. 

Energicaufnahmc im KurzschluOankcr, 
RoeBlcr, G., 1898, S 750. 

Energieformen, Licht und Elektrizi- 
tat, Schmitz-Dumont, 1891, S 396. 

Energieverbrauch von Gliihlampen, 
Feldmann, C. P., 1893, S60; Bryan- 
Mar.sh-Co., 1901, S222; Roux, G., 
1892, S 151 : Weber, C, 1897. S 172. 

der A. E. G., 1891, S 231. 

■ gcringer— , De Ivhotinskv, 1892, 

S 323. 

— — verschicdencr, S. & II., 1892, 
S 111, 164. 

und Lichtabnahme, S. & II., 1893, 

S 325. 

Energieverlust in Dieloktricis, Stein- 
metz, C. P., 1892, S 227. 

— durch Hysteresis, Bcniachke, 1901, 
S313; Finzi. G., 1891, S335; Stein- 
metz, C., 1892, S 43. 

■ Bestimmung, Gill, J., 1898, S 5. 

— — bei Drehstrom-Motoren, His- 
sink, J., 1901, S 226, 375. 

in Dvnamoankern, Corsepius, 

M., 1892, S 413. 

in Eiscnstreifen, 1897, S 376. 

Messung, Spencer, Th., 1892, 

S 163. 

Trennung von Foucault-Yer- 

lusten, Kapp, G., 1891, S 357. 



Energieverlust durch Hysteresis, Tren- 
nung von Wirbclstromverlusten. 
Kamp, H., 1901, Sill. 

Vcrmchrung mit der Zeit, Ro- 

get, S. R., 1899, S 189 Rdsch. 

s. a. Hysterosis-Verluste. 

Energieversorgung v. Stadten, Uppcn- 
born, F., 1890, S 605. 

— von Hannnover, Gusinde, O., 1890, 
S457. 

Energie\ erteilung in Paris, Laffarguc, 

1895, S 712. 

— durch Transformatorcn, Sw inburne, 
J., 1891, S 281. 

Enteignungsreeht fur el.Anlagen, 1899, 
S91. 

in Osterreieh. 1801, S 112. 

— GroDe Berliner StraOenbahn, 1898. 
S 738. 

— Verleihuug an die groCe Casseler 
StraOenbahn, 1899, S 112. 

Enteignungsverfahren bei El.-Werken, 

Haas, R., 1898, S 435. 
Entfrittung mittels Magnetcn, Tom- 

masina, T., 1899, S 123. 
Entladcschliisscl, Heim, C., 1890, 

S 556. 

Entladungen, el., durch Flammen, 
Worthington, 1890, S 66. 

— Erscheinungen in Gasen, Kosaek, 
E., 1901, S 30. 

— EinfluO des Lichtes, Konig, W.. 
1891, S 296. 

— hoher Spannungen durch Dielee- 
trica, Stcinmctz, C. P., 1893, S 218. 

Entladungsfunkeu, Dauer, Rayleigh, 
1891, S 133. 

Entlastung von StraOenbahnschicnen, 
Kapp, G., 1902, S 19 ; Tciehmuller, 
J., 1900, S 436. 

Entlastungsapparat, elektromagneti- 
scher, System Oerlikon, 1894, S 470. 

Enlwendung elektrischcr Arbeit, 1897, 
S391; 1898, S879; 1900, S223; Dern- 
burg, 1896, S 804 ; Fick, F., 1900, 
S 228; Haas, R., 1902, S 369; Kohl- 
rauseh, W., 1899, S516; May, O., 

1896, S 727 ; Multhauf, \V.. 1902, 
S 463; Thierbach, 1902, S419; Ysen- 
bur«-Budingen, Erbprinz zu — , 1898, 
S 261. 

in Amerika, 1897, S 282. 

Entwerfen von multipolaren Dyna- 
mos, Esson, W. B., 1891, S 355. 

— Maschinen von ungewohnlicher 
Tourenzahl. Methammer, F., 1902, 
S 437. 

Entzimdbarkeit schlagcnder Wetter, 
Couriot, H., und Meunier, J., 1898, 
S 618. 
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Entziindung, el., von Benzin, Richter, 

M., 1893, S 729. 
Erddimensionen, neue Berechnung, 

1894, S 447. 
Erdfeld, EinfluB auf Priizisionsinstru- 

mente, Windmuller, K., 1901, S 1067. 
Erdmagnetismus, Laschober, F., 1892, 

S 677 ; Ricco, 1892, S 663. 

— Beobachtungen, Rucker, A. W., 
1894, S503; Rijckevorsel, E. van, 
1896, S 508 ; Weinstein, 1898, S 794. 

in Schweden, 1894, S 483. 

EinfluB der el. StraBenbahnen, 

v. Bezold, 1900, S 161 ; Edler, J., 

1900, S193. 

— Lage des Nordpols, 1893, S 551. 

— Storungcn, 1890, S 638. 

lokale, Rucker, A.W., 1894, S 483. 

— Untersuchungen, Messerschmidt, 
J., 1893, S 544. 

— Vernal tnisse am Rigi-Massiv, van 
Rijckevorsel und vanBeimnelen, 1900, 
S511. 

Erdleitungen bei Blitzableitern, 1892, 
S 430 ; Lindner, M., 1892, S 487. 

— Untersuchungen, Vesper, F., 1897, 
S 757. 

— Widerstande, Messungen, Kall- 
mann, M., 1893, S 545. 

bci Blitzableitorn, Wicchert, E., 

1893, S 726. 
in Starkstroinanlagen, May, O., 

1896, S 660. 
Erdschlusse, Auffindung, Lohr, E., 

1902, S 121 ; Steinnietz, O., 1902, 

S 207 ; Stott, H. G., 1902, S 37. 

— Scbutzvorkehrungen, Ulbricht, R., 
1896, S 278. 

— Sichcrhcits — , Cardew, 1890, S265. 
ErdschluBanzeiger, Woodhouse & Raw- 
son, 1891, S 467. 

— fiir Hocbspannung, Edison, 1892, 
S 293. 

Erdstromc, Foerster, 1901, S 331 ; Ka- 
lischer, S., 1893, S 548 ; Krohn, S., 

1901, S 269; Palmieri, L., 1890, 
S490; 1891, S205; Preece. W., 1892, 
S 491. 

— Ausbreitung, Strccker, K., 1896, 
S 106. 

— EinfluB auf Schwachstroralcitun- 
gen, Preecc, W. H., 1898, S 677. 

— neuere Forschuugen, Weinstein, 
1898, S 794. 

— Kontrollc, Hering, C, 1899, S 523. 

— natQrliche, Jahr, E., 1902, S 195. 

— Schutz der Spiegelgalvanometer, 
Classen, 1896, S 674. 



i Erdstrome, Kommissionsbericht iibcr 
Untersuchungen, West, Jul. H., 1900, 
S 706. 

— Vennindcrung bei Bahnanlageu m. 
Wechselstrom, Ziehl, E-, 1902, S 145. 

— s. a. Riickstrome. 

Erdung des Mittcllciters, 1892, S 325, 
516, 633; Berliner El.-W., 1892, 
S 629 ; Seubel, Ph., 1892, S 580. 

Sehadlichkeit, Grawinkel, C, 

1892, S 634. 

— s. a. Mittelleiter. 

— Schutzwert, Bloemendal, A., 1901, 
S 459; Uppenborn, F., 1901, S370; 
Wilkens, K., 1902, S 1129. 

— sekundiire, von Transfonnatoren, 
Walker, F., 1890, S 412. 

Erfindungen, neue Bestimmungen uber 

die Anmeldung von — , 1898, S 829. 
Ergymatoskop, Trouve, 1890, S 524. 
Erregcrphasen, Vermehrung der Zahl 

der — zur Erzeugung rotierender 

magr.etischer Felder, Behn-Eschen- 

burg, 1894, S 35. 
Errcgung m. d. halbcn Burstcnspannung, 

NebenschluBrnaschinc, Sengel, A., 

1898, S514. 
Erwannung von Drahten durch Strom, 

Grassi, G., 1890, S 217. 

— frei gespannter Drahte, Barbieri, 
U., 1891, S 30. 

— von el. Leitunpskabeln, Herzog, 
J., u. Feldmann, CI., 1900, S 783. 

— unterirdischer el. Leitungen, Apt, 
R., 1900, S 613, Wilkens, K., 1900, 
S 413, 69i. 

— von el. Maschinen, Normen fiir — , 
Dettmar, G., 1900, S 727. 

Erzschcider. magnetischcr, KcBler, 1891, 

S187 ; 1893, S 397. 
Erzschcidung, magnet ischc, Mc. Neill, 

II. C, 1899, S 640. 
Essigsaure des Weins, elektrolytische 

Reduktion, Mengarini, 1891, S 220. 
Expansionsluftpumpc, Raps, 1896, 

S 248. 

Explosion von Akkumulatoren-Lotgas, 
Schoop, M. V., 1902, S 988. 

— in Kabclkaniilen, Konigsberg, 1892, 
S 573. 

— in StraCenkabeln, 1902, S 109. 
Explosivgase, Anzcigeapparat, Stern, 

E., 1890, S 412. 
Export, s. Ausfuhr. 

ExpreBsystem fiir Fernsprech-Vermitt- 
lungsanstalten vou Sabin undllamp- 
ton, Kraatz, A., 1898, S 756. 
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F. 

Fabrikanlagen s. Anlagen, el.. Fabrik- 
anlagen. 

Fabrikbahn, untcrirdiscb, 1895, S 809. 
Fachachulen s. Unterricbtsanstalten. 
Fahrdienst-Kontrolle bei StraJJenbah- 

nen, 1896, S 174. 
Fahrclraht s. Bahnen, el., Leitungen, 

Stromzufiihrung. 
Fahrgcschwindigkeit v. Bahnen, Kon- 

trolle, 1897, S 99. 

— maximale, Berechnung, Kramer, J., 
1892, S 581. 

— u. Vorschaltwidcrstande, graphische 
Berechnung, Ncidt, J., 1899, S 39. 

Fahrkarten-Automat, el., fur StraBeu- 
bahnen, Krull, F., 1900, S 699. 

Fahrordnung fiir Selbstfahrer in Ostcr- 
reich, 1899, S 582. 

Fahrstuhlo s. Aufziige. 

Fahrzeuge, el., Wilking, F., 1899, S 361. 

— auf der Internationalen Motor- 
wagen-Ausstellung, Wilking, F., 1899, 
S817. 

— Wettbewerb, Kallmann, M., 1900, 
S 857 Rdsch. 

— s. a. Automobile, Omnibus. 
Faltenpappe als Schutz f. Tclegraphen- 

stangen, 1891, S 49. 
Fangnetz fiir Tiefseefischerei, 1890, 
S 455. 

Faflreinigung, el., 1896, S 725. 
Fassungen s. Gliihlampen. 
Federklemmen tier Ehrcnfelder Nieten- 

fabrik, 1892, S 396. 
Federwage, elektrodynamische, H.&Br., 

1894, S 516 ; Wettler, A., 1898, S 658. 
Fehlerbestimmung in Bogenlichtkrci- 

sen, Willbrant, H., 1890, S 599. 

— in Dynamoiuaschinen. Richter, K., 
1900, S 38. 

— Eingrcnzuns bei Seekabeln, Rymer- 
Jones, J., 1902, S 10. 

— in Feldapulen, Hanchett, F. G.> 
1894, S 691; Speed, B., 1896, S 290; 
Szapiro, B., 1896, S 339. 

— bei Unterscekabeln, Schaefer, C, 
1897, S 722. 

Feilen, clcktrolytischcs Scharfen, 1891, 
S 221 ; 1893, S 33. 

Felddichte, Beziehung zur magneto- 
mot orischen Kraft, 1894, S 228; 
Hering, O., 1891, S 128. 

Feldmagneto fiir funkeuloses Kommu- 
tiercu, Huenerfauth, S. E., 1902, 
S 5%. 

— in Kappsehen Dynamos, 1890, 
S 310. 



Feldspulen, Ermittelung von Kurz- 

schluO, Hanchett, F. G., 1894, S 691. 
Feldstarke von Zweiphasenmotoren m. 

Drehfeld, Sahulka, J., 1892, S 119. 
Feldtelegraphenabteilung, britisch-in- 

dische, Dempster, F., 1897, S 103. 
Feldtelephon im Eisenbahnverkehr, 

1892, S 474. 

— System Gattinger, Wietz, H., 1893, 
S 490. 

Feldverzerrung, Bauch, R., 1902, S 611. 

Fcldwickelungen, Untersuchung schad- 
hafter, Speed, B., 1896, S 290; Sza- 
piro, B., 1896, S 339. 

Fern - Ausschalter, Wahlstrom, 1892, 
S 317. 

Ferndrucker, Raps, 1900, S 296. 
Fernheizwerk, el., in Dresden, 1900, 
S 938. 

Fernhorer, Schalldampfer, Engel, G., 

1896, S 591. 
Fernleitungen, natiirliche Periode u. 

Frequenz d. Blitzentladungen, Stein- 

metz, C. P., 1898, S 702. 
Fernphotographien, Herstellung, Korn, 

A., 1902, S 451. 
Femregulierung der Spannung, Heim, 

C, 1890, S 577. 
Fernschalter f. Hochspannung, Anker- 
sen, C., 1902, S 644. 
Fernseher, el., Stephan, \V., 1890, 

S 260. 

Fernsprechabonnenten, Amerika und 
England, Preece, 1894, S 107. 

Fernsprechamter, Abf rage - Apparat- 
system. Engelmann, H., 1895, S 28. 

— automatischc, 1891, S 12; 1898, 
S765 Rdsch.; Faller, 1902, S526; 
Stegmann, 1899, S 311. 

— ohne Batterien bei den Abonnen- 
ten, 1894, S 370. 

— Blitzschlag, Weise, 1893, S 232. 

— fiir Bureaus, 1892, S 404. 

— Einrichtung, West, J. H., 1896, 
S 477. 

der Pacific States Co., 1901, 

S 487. 

— Fcrnamt, 1901, S547. 

— Gcfahren, 1896, S 103 Rdsch. 

— Gewittersignal, 1897, S 447. 

— Glasumschaltcr, O'Connel, 1890, 
S 686. 

— GroCc, Hultman. 1895, S 729. 

— Klappenschrank, Mix 3: Genest, 
1901, S 382. 

mit Gliihlampen, Miller, K. B., 

1899, S 659. 
Rcinigen mit Exhaustor, 1892, 

S 101. 
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Fernsprecharnter, Klappenschrank mit 
Vielfachumschaltcr vonMix&Gcnest, 
Osterrcich, \V., 1891, S 166. 

— Kontrolle, 1890, S 311 Rdsch. 

— Multiplexsehrank mit aut. Auslo- 
sung der Verbindung, GeiDlcr, P., 
1892, S 348. 

— als Nachrichtenzentralcn, 1891, 
8 701. 

— Schaltungsanordnung, Engelmann, 
H., 1891, S 610; s. a. S 637 Rdsch. 

— ScliluD - Kontrollvcrfahren, Engel- 
mann, H., 1895, S 101. 

— Sichcrung gegen Feuersgefahr. 1898, 
S 721 Rdsch. 

— in groBen Stiidten, Wabner, G., 
1895, S 216. 

— Verbindungsschranke mit selhst- 
tatigern Schaltwcrk, West, J., 1896. 
S 733. 

— Vermittclungsamtcr, 1901, S 487, 
751. 

automatische, 1901, S 277, 641. 

, Strouiquellen, Miller, K. B., 

1899, S 593. 

— Vielfachklinkentafeln, Wictlisbach. 
V., 1896, S 89. 

— ZerstSrung durch Starkstrom, 1898, 
S 263 Rdsch. 

— Zweischnursystem, Mix & Genest, 
1901, S 382. 

Fernsprechamter, Stadte : 

Basel, 1896, S 591. 

Berlin, 1896, S 724; 1901, S 200. 

547, 641, 909: Unibau, 1900. 8 84; 

Neues Vcrmittelungsanit 1, Lindow, 
1900, S621: Amt Moabil, 1891, 
S620; Vermittclungsamt III, S. & 
H., 1901, S909, 928, 947. 

Birmingham, 1897, S 621. 

Boston, 1891, S 452 ; 1895. S 130 ; 
1898, S 178. 

Briissel, 1897, S 696 ; 1901, S 751. 

Chicago, 1894, S 407. 

Christiania, 1891, S 19; West, J., 
1897, S 183. 

Essen a. d. Ruhr, 1895, S 630. 

Frankfurt a. M., 1890, S 216; 1893, 
S 204 ; 1895, S 504. 

Freienwaldc (Oder), 1895, S 257. 

Friedrichroda, 1895, S 257. 

Hamburg (Stadt), 1890. S 77. 

Hannover, Slenz, 1902, S 838. 

Helsingfors, 1898, S 329. 

London, 1901, S 653 ; Battersea, 
Dankwardt, L., 1902. 8 828; Ge- 
neral Post Office, 1902. 8 544; 
Limestreet, 1894. S 069. 

St.-Louis, 1890, 8 102: Kinloch Co. 
1900, S 319. 



Fernsprechamter. Stadte: ■ 
Madrid, 1894, 8 604. 
Milwaukee, Wisconsin Tel. Co., 1892, 

8 290. 
Miinchen, 1900, S 71 4. 
Naumburg, 1891. S 297. 
Neapel, 1896, S 52. 
New-Bedford, Mass., 1901, 8 277. 
New-York, 1890, S583; 1896, S 52: 

1898, S 8; 1901, S 1032; Metropo- 
litan Co., 1890, SG72; Western 
Union Telegraph Co., 1892, S 104. 

Paris, 1892, S 26. 120, 645; 1893, 
8 617 ; de la Touanne. G., 1899, S 7. 

Philadelphia. 1895, S 15. 

Pittsburgh, 1891. 8 330. 

Regensburg, 1891, S 181. 

Stuttgart, 1895, S 233; West, Jul. H., 
1895, S 338. 

Teheran. 1890, S 21 6. 

Tumbridge Wells (England), 1902, 
S 1134. 

Wien. 1893, S 130; 1890, S 70. 782; 

1899. S 239; Dreisbach. H., 1900. 
S 801, 883. 

Worcester, Mass.. 1896, S 505. 
Zurich, 1898, S 238 : Untersuehung 
iiber den Brand, Weber, H. F., u. 
Denzler, A., 1898, 8 091. 
Fernsprechanlageu , Ausf iihrunesvor- 
schriftcn in England, 1900, S 222. 

— Einrichtung unterirdischer, Zappe, 
1898, S 813. 

— fur Fabriken, Osterreich, W., 1891, 
S 241 ; Gesetz in Osterrcich, 1896. 
S 291, 325, Rdsch. 

— Konzessionsbcdingungen in RuO- 
land, 1900, S 044. 

— autom. Nebenstellensystem, Bau- 
rnana, J., 1902, S 907. 

fur offentl. Netze, Mix k 

Genest, 1902, S 040, 083. 

— Rechte d. Hausbesitzer, 1892, S 476. 

— Rentabilitat, Bell Telephone Co., 
1895, 8 287. 

— Rufstromquellen, zentralisierte, 
Bitter, G., 1897, S 97. 

— ohne Rufstromquellen bei den Teil- 
nehmerstellen, Hitter, G., 1899, S249. 

— fur StraCenbahnen, 1890, S 95. 
Fernsprechanlagen, s. a. Fcrnsprcch- 

netze. 

Femsprcchanschliisse in Nordamerika, 
West, Jul. H., 1901, S 940. 

— automatische Hcrstellung, 1892, 
S 555, G8G. 

— an gemeinschaftliehe Leitungen in 
Chicago, 1900, S 1051. 

— von Gutcrexpeditionen, 1895, S 414. 
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Fernsprechanschlus.se, Xebenan- 
schliisse, Bestimmungen, 1900, S 139. 

— Uberaiittelung von Zeitsignalen, 
1900, S 796. 

Fernsprecbapparate, Field, St.. 1893, 
S 729; Marr, 1894, S 467; Mix 3c 
Genest, 1892, S 176 ; Neumayer, 1895, 
S 169; Pasquet, 1893, S 45; S. & H., 

1899, S 904. 

— Abscbrnelzsichcrung, Uppenborn, 
F., 1894, S 271. 

— Autoruaten, 1890, S 404 ; 1899, 

5 550; Mc. Cluer, 1891, S 219; Gould 

6 Co., 1891, S 251. 

in Kopenhagen, 1900, S 13. 

— fur Bergwerke, 1895, S 43. 

— Blitzschutzcinrichtungen, Franke, 
A., 1902, S 1046; Gattinger, H., 1895, 
S 149. 

— Desinfektion, Schecle, W. Th., 
1894, S 407. 

— Doscntclephon, Engelmann, H., 1891, 
S 358. 

— Einzelanrufer von Reiner, Kohl- 
fiirst, L., 1894, S 191. 

— Empfc'Lnger, Polarisation, Giltav, 
J., 1897, S 333. 

— Entwickelung, 1893, S 180. 

— Feldtclephon, Gattinger, 1893, 
S 490. 

— Galvanoskope, Hicronvmus, K., 1890, 
S 145. 

— Gcrausche, AbschlieOung, Wend- 
schuch, C., 1891, S 271. 

Unterdriickung, Scribner, 1896, 

S 155. 

— Gcspraehsziihler, Britt, 1900, S 301 ; 
Stroud, H. D., 1901, S 82. 

in Frankreich, 1900, S 139. 

— Gcsprachszcitinesser fur interur- 
baaiel.eitungen, Abbot, II., 1898, S874. 

— Gewitteranzeiger, Engcbnann, H., 
1894, S 303. 

— fur Hochspannungsanlageu, Mix & 
Genest, 1898, S 555, 558. 

— Induklionsrolle mit niagnetisch ge- 
scblossenem Eiscnkcrn, Lockwood, 
Th. D., 1890, S 572. 

— Induktionsspule, Pierard, E., 1894, 
S 432. 

— Induktoren als Wecker, O'Connel, 
J., 1890, S 276. 

— Klappen von Scribner, 1891, S 63. 

— Lautstiirke einiger Mikropbone, 
Schilffler, O., 1894, S 292. 

— Lautwirkung, vcrbcssertc, Dussaud, 

1900, S 201. 

— Linienwiihler mit aut. Riickstel- 
lung, Telephonfabrik, vorm. J. Ber- 
liner, 1902, S225. 



Fernsprechapparatc, Linienwiihler fiir 
Haustelephone, Hardegen, P., & Co.. 
1895, S279. 

— Magnetinduktor u. Wechselstroni- 
wecker von Williams, 1898, S 617. 

— Mikrophone, s. d. 

— Patente von Berliner, 1895, S 32. 

— Kclais, Schmidt, S. W., 1900, 
S 1033. 

— Schalldampfer, Engcl, G., 1896, 
S594. 

— Schaltung, Canter, O., 1901, S 434. 
fur Vcrkehr auf weite Ent- 

fernungen, Schwensky, M., 1898, 
S 500. 

zur Kontrolle von Gesprachen, 

Burgefi, T. C, u. Wilder, H. W., 
1900, S 222. 

— Sender, 1895, S 485. 

von Cottrell, 1894, S 467. 

— ■ — elektroniagnetischer, LeGoaziou, 
1890, S360. 

verstellbarer, 1890, S 476. 

— Selb&tinduktion, Strecker, K., 1892, 
S 273. 

— Stationen, Mix & Genest, 1896, 
S334. 

Hausstationen, Mix & Genest, 

1895, S189. 

fiir Hochspannungsanlagen, Hel- 
ler, F., 1898, S196. 

tragbare nach Gattinger, 1893, 

S637. 

— Strom, schwachstcr wahrnchm barer, 
Raylcigh, 1894, S 600. 

— Stationsanrufer, Montillot, A., 1898, 
S 735. 

— Telephonuhr, Felsing, C, 1897, 
S 281. 

— Tischstationen, Gould & Co., 1897, 
S 492 ; Mode k Porche, 1895, S 257. 

— transportable, 1893, S 637. 

— ttbertrager in Wiirttemberg, 1897, 
S 777. 

Nutzeffekt, Breisig, F., 1896, 

S463; Reding, A., 1897, S 734. 

— Umschaltcr, Schwensky, 1896, S345. 
automatischc, 1898, S 674 : Miil- 

ler, E., 1895, S 117. 

von F. Nissl, 1894, S 410. 

Glasumschalter, O'Connel, 1890, 

S 686. 

— Verbindungsstopsel von Scribner, 

1899, S 321. 

— yersuche, merkwiirdige, Pierard, E., 

1900, S 443. 

mit dem Phonographen, 1891, 

. S 116. 

von Reis, Sabarly, A., 1897, 

S 515. 
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Fernsprecha pparat e, Vi elfachkl inken- 
tafeln, Wietlisbach, V., 1896, S 89. 

— Vielfachumschalter, s. d. 

— Vorgange, el., Franke, Ad., 1891, 
S 447; 1892, S 295. 

— Wecker, Carty, 1891, S 261. 
Induktoren, O'Connel, J., 1890, 

S 276. 

— s. a. Telephone. 

Fernsprechbetrieb mit Akkumulatoren, 
1890, S 535; 1892, S 126. 

— Anruf nach Wahl, Webb, H. L., 
1900, S 531. 

— auf groBe Entfernungen, Collette, 
A £., 1895, S 563. 

— Gerausche, AbschlicOung, Scribner, 
1896, S155; Wendschuch, C., 1891, 
S 271. 

— GlQhlampen, 1894, S 211 ; 1898, 
S 691. 

— Grundlagen, Baumann, J., 1898, 
S 522. 

— Kontrollbureau in Paris, 1894, 
S 717. 

— Kontrollsignale, 1897, S 218 Rdsch. 

— Mitsprecben, 1895, S 363 Rdsch. ; 
Miiller, E., 1891, S 551. 

— ohne fortlaufende Leitung, 1899, 
S 459. 

— Nachtbetrieb, 1898, S441. 

— Nebenstellcn, Eiurichtung mit aut. 
Sperrvorrichtungen, System Blut, 
1900, S 318. 

Bestimmungea fur die Zulas- 

sung, 1900, S 139. 

— Phonograph im — , Pierard, 1897, 
S 516. 

— Rekorder-Gegensprechen, Lucrs, A., 
1899, S 103. 

— Schlutfkontrollverfahren, 1891, S686 
Rdsch. ; 1895, S 99 Rdsch. 

— Schutz gegen Siarkstromanlagen, 
1890, S 276, 405 ; Canter, O., 1899, 
S 579 ; Mattausch, 1899, S 290 ; Mert- 
sching, F., 189G, S 196. 

— Schutz gegen StraCenbahnen, Re- 
nisch, II., 1894, S 460. 

— SchutzmaOregeln gegen die Ge- 
fahren der Oberleitung bei Draht- 
bruch, 1900, S 1005. 

Kostendcckung, 1899, S 207. 

— SchutzmaOregeln, s. a. Fernsprech- 
betrieb, Storungen, s. a. Schwach- 
strom. 

— in Stadten: 
Berlin-Wien, 1896, S 607. 
Christiania, 1898, S 271. 
Glasgow, 1893, S 530, 542 ; Jameson, 

1898, S 251. 
Wien, Hopkinson, J., 1893, S 166. 



Fernsprechbetrieb, stadtischer, 1897, 
S715 Rdsch. 

in Berlin, 1897, S 516. 

in Holland, 1895, S 791. 

in London, 1902, S 1066. 

s. a. Fernsprechwesen. 

— Storungen, 1898, S 650; Behn- 
Eschenburg, H., 1896, S 448 ; Mix, 
E. W., 1895, S 202; Wilke, A., 1896, 
S 191; West, J. H., 1896, S 263; 
Wietlisbach, 1896, S 531. 

durch el. Bahnen, 1894, S 558, 

593 Rdsch. ; 1897, S 101 ; 1898, S 71 ; 

Meyer, O. E., u. Miitzel, K., 1894, 

S 273, 411; Wehr, O., 1894, S 340; 

Wietlisbach, V., 1891, S558; Wuil- 

leumier, 1892, S 219. 

in Cincinnati, 1890, S 139. 

und deren Beseitigung, Behn- 

Eschenburg, 1892, S 389. 
in Kabeln, West, Jul. H., 1901, 

S 829. 

durch Lichtanlagen, 1890, S 143. 

durch Starkstrome, 1896, S 251 

Rdsch.; Wietlisbach, V., 1896, 

S 252. 

in Munchon, 1898, S 556. 

— gemoinsame Stromkreise fur Tele- 
phonic und Telegraphie, Christian!, 
W., 1894, S 133, 421 ; Wilke, A., 
1896, S 338. 

— auf Telegraphenleitungen, 1890, 
S 401 ; 1892, S 178, 467 ; 1898, S 567 ; 
Canter, O., 1898, S 836; 1901, S 302; 
Jentsch, O., 1901, S 344; Saal, O., 
1890, S 327, 661 ; Walloch, F., 1900, 
S 237. 

inDeutsch-Ostafrika, 1900, S 139. 

Wecker, Schrader, W., 1895, 

• S 738. 

i — mit Trockenelementen, 1902, S 675. 

— Umschaltsystem, 1895, S 484. 

— in langen Untersee-Kabeln, Thomp- 
son, S. P., 1893, S 602. 

— Vielfachbetrieb, 1890, S90; Wies- 
ner, K., 1890, S 193. 

— Viclfach - Gegensprechsystem von 
Mercadier, 1899, S 305. 

— Vielfachsystem, Krosing, P., 1901, 
S 909 ; Rosebrugh, 1890, S 90. 

— Vielfachumschalter, Verschicbung 
wiihrend des Betriebes, 1900, S 292. 

— Vielfachumschalterbetrieb, System 
Mix u. Genest, 1900, S 1067. 

— Wellen, lange el., Pupin, M. J., 
1900, S 46. 

— Wirkungswcise d. Induktionsuber- 
trager, Christiani, W., 1894, S 505. 

— Zweifachtelephonic, Marshall, 1S95, 
S 565. 
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Fernsprechdauerstrome, Kallmann, M., 

1893, S 573. 
Fernsprechdienst in Amsterdam, 1900, 

S 761. 

— in London, 1902, S 50. 

— Telephonistinnen in Berlin, 1890, 
S 353. 

Fernsprechendstellen, Schaltung, Krii- 

ger, R., 1894, S 699. 
Fernsprechcr, Vcrwcndung zum Ab- 

horen von Gerichtsverhandlungen, 

1894, S 565. 

. zur TJbe'rtragung von Beden und 

musik. Auffiibrungen, 1897, S 647 
Rdsch. 

— s. a. Telephon. 

Fernsprechgebiihren, von Barth, C, 

1895, S 53. 

— Ausfuhrungsbestimmungen, 1900, 
S 291. 

— Berechnung, allgemeine, 1897, S 79 
Rdsch. 

— Bezahlungssysteme, 1895, S 51 
Rdsch. 

— im Fernvcrkehr bei Nacht, Kractke, 
1901, S 452. 

— Herabsetzung, 1895, S 170 Rdsch. ; 
1899, S 215 Rdsch. ; Rofl, F., 1895, 
S 237. 

bei der deutschen Reichs- und 

der bayrischen Postverwaltung, 1897, 
S 25, 404. 

bei Stadtlinicn, 1896, S 803. 

in WUrttemberg, 1897, S 641. 

— Lander : 
Amerika, 1895, S 233. 

Bayern, 1891, S 650; 1892, S 178. 
Deutschland, 1891, S 690. 
Deutschland-Frankreich, 1901, S 304. 
England, sudlichcs, 1890, S 404. 
Frankreich, 1890, S 101 ; 1897, S 798; 

1898, S 630 ; Interurbaner Verkehr, 

1890, S 622, 664. 
Schweiz, 1894, S 445. 

— Neuordnung. 1899, S 133 Rdsch., 
140, 181, 849 Rdsch., 859; 1900, 
S 84, 211 Rdsch., 273. 

-in Osterreich, 1894, S 669. 

— Stadte: 

Berlin, 1898, S 410. 

— und Vororte, 1897, S 655. 
Buffalo (Gesprachszahl), 1892, S 156. 
Glasgow, 1890, S 572. 

London, 1891, S 219; 1895, Sill 
Rdsch. 

— General Post Office, 1902, S 110. 
Mainz, 1891, S 517. 

New-York, 1894, S 417 ; 1899, S 14, 
337. 

Paris, 1896, S 174. 



Fernsprechgebiihren, Stadte: 

Stockholm, 1891, S 320, 327; 1892, 
S 274 ; 1896, S 31. 

Stuttgart, 1892, S 206. 
Fernsprechgesellschaften, unabhangige, 

in den V. St., Miller, K. B., 1900. 

S 120. 

Fernsprechgestange, hohe, fur Flufl- 

iibergange, 1900, S 258. 
Fernsprechindustrie in den V. St. A., 

1892, S 440. 
Fernsprechkabel, Baechthold, A., 1901, 

S 629; Zapf, G., 1899, S 583. 

— von S. D. Field, 1899, S 121. 

— von J. Hall, 1899, S 182. 

— von Sawyer, W. H., 1892, S 368. 

— Ceraentblorksvstem von Hultmann, 

1900, S 67. 

— Compounddrahtfiirunterseeische — , 
Stowe, J., 1897, S 291. 

— Formdrahte als Seele, Preece, W.. 
1897, S 141. 

— Induktion, storendc, West, Jul. H., 

1901, S 829. 

— fur interurb. Verbindungen, West, 
J. H., 1902, S 430. 

— Isolationswiderstand, Strecker, K., 
1901, S 959. 

— Kapazitat, Breisig, F., 1899, S 127. 

— Konstruktionen, Picou, 1891, S 337 ; 
S. & H., 1892, S 143, 156. 

— mit Luftraum, Telegraph Construc- 
tion and Maintenance Co., 1900, 
S222. 

— Linien: 

Beaulieu (Hampshiro) - Gurnard -Bay 
(Insel Wight), Smith-Granville, 
1897, S 541. 

Cuxhaven-Hclgoland, 1890, S 572. 

San Francisko-Oaklands, 1892, S 440. 

Frankreich, 1890, S 440. 

Frankreich-England, 1890, S 453, 
599; 1897, S 251. 

Miinchen, 1898, S 479. 

New York-Long Island, 1894, S335. 

Paris, 1891, S 316. 

Paris-London, 1891, S 650. 

— mit Luftraum, Smith, W., u. Gran- 
ville, 1900, S 222. 

— mit Papierisolation, Felten & Guil- 
leaume, 1892, S 674; Kolben, E., 
1892, S 175. 

— Sclbstiuduktion, Breisig, F., 1901, 
S 1047. 

— untcrirdische, 1890, S 90. 

Ziegelblocksystem, Mackroy, 

1900, S 140. 

— unterseeische, Krarup, C. E., 1902, 
S 344. 
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Fernsprechkabel, unterseeische, geeig- 
netste Form, Preece, W. H., 1890, 
S 616. 

— Verlegung im Gotthard-Tunncl, 
Bacchthold, A, 1901, S 529. 

Fernsprechkabinen aus Glasbausteinen, 
1897, S 300. 

— schallsichere, 189G, S 136. 
Fernsprechlcitungcn, 1900, S897Rdsch. 

— aus Aluminium, 1899, S 412. 

— Anordnung, 1895, S 737 Rdsch. 

— Anruf nach Wahl, Webb, H. L., 
1900, S 531. 

— Betriebsdauer, 1896, S 179 Rdsch. 

— Blitzableitcr, Engelmanii, II., 1894, 
S 422. 

— Doppelleitungcn, V. d. El., 1898, 
S 568. 

Ausbreitung, 1892, S 178. 

Bctricb, 1898, S 828. 

. Einfiihrung, 1898, S 858. 

— — Elektrostat. Ladung, Schwartz, 
J. G., 1893, S 337. 

. Gruppierung, 1894, S 668;Rode- 

waldt, 1895, S24. 
induktionsfreie, Theorie, Chri- 

stiani, W., 1892, S 283. 

— Drahtkuppelung, Baunianu. J., 1890, 
S 559. 

— durch Drehstrom nicht gestorte, 
Wilkens, K., 1892, S 297. 

— EinfluC dcs Nordlichts, 1894, S 588. 
der oberirdisdien Ableitung, 

Breisig. V., 1901, S 1029. 

— Einschnursystem, vereinfachtes, f. 
Doppcllcitungsbetrieb, Ambrosius, F., 
1899, S 138. 

— Erdleitungen. blanke. 1895, S 83. 

— Fernleitungen, System Pupin, Do- 
lezalek, F., 1902, S 1059. 

— - gemeinsaiue fiir Telegraphic und 
Telephonic, Canter, O., 1901, S 302; 
Demetzkv, J. von, 1893, S 261; 
Jentsch, 0., 1901, S 384. 

— geineinschaftliche bci gctrcnntem 
Anruf, Sdiwcnskv. 1898, 853; West, 
J. H.. 1898. S 390. 130. 

Schaltung, West, J. II., 1897, 

S 700. 

— Gesamtlaiige auf dcrErde. 1898, S98. 

— gleiehzeitiges Telegraphieren und 
Tclephonieryn. 1890, S 401 ; 1892, 
S 178. 417 ; 189S, S 507 ; Christiani, 
W., 1891, S 133, 421; Saal. O., 1890, 
S 327, GG1 : Walloon, F., 1900, S 237 ; 
Wilke, A., 1S9G, S 338. 

— Induktion, Munch, 1895, S 798. 

— — Vcrhiitung, v. Dolivo-Dobro- 
wolsky, 1892, S211; Strecker, K., 
1892, S 128. 



Fernsprechleitungen, induktionsfreie, 
Hintormayr, 1894. S 405. 

— Induktionsgerausche, Unterdriick- 
ung, Pierard, 189G, S 233. 

— kiinstliche, zu Vcrsucbszwecken, f. 
Schwaehstrom-Apparate, Breisig, F., 
1895, S 159. 

— Luftleitungen, Untersuchungen. 
Massin, 1892, S 207. 

— Mitsprechen, 1895, S 303 Rdsch. ; 
Muller, E., 1891, S 551. 

— oberirdische, West, Jul. H., 1901. 
S 31. 

System Hackethal, Ilackethal, 

L., 1900, S 937 ; 1901, S 91 ; Platz, 
R., 1900, S 1055; West, Jul. H., 1900, 
S 1008. 

— Protest gegen oberirdische Verle- 
gung, 1894, S 253. 

— Rechtsverhiiltnisse, 1897, S 38, 223; 

1898, S 329. 

in Breslau, 1896, S 680. 711 ; 

1897, S 109. 

— Ruokleitung, metallische, in Chi- 
cago, 1890, S 549 ; in London, 1892, 
S 320. 

— Riickleitungsnetze, Christiani, W., 
1895, S581. 

— Schaltung fiir geineinschaftliche, 
West, J. H., 1897, S 706. 

Diplex-Schaltung, Tobler, A., 

1897, S 436. 

— Schaltungssvstcm der Western 
Electric Co.," Tobler, 1900, S 219. 

— Schleifen, Syniinetrie, Christiani, 
W., 1892, S3G7. 

Kapazitat, Cassircr, 1900, S 966. 

— Schmelzsichcrungen, Strecker, K., 

1899, S 692. 

— Sehutz, Stcirungon, s. Fernsprech- 
betrieb, Schutz, Storungcn. 

— Sclbstinduktion, Verhutung, Stan- 
ley, W., 1892, S 38. 

— Selbstschutz, v. Dolivo - Dobro- 
wolsky, 1892, S 150. 

— Spannweite, 1895, S 294; 1898, 
S 228. 

— an Starkstromgcstangen, 1892, 
S 320. 

— iiber die Strafle, 1898, S 678. 

— auf offcntlicheu Straiten, 1895, 
S 742. 

— unterirdische, Zapp, 1902, S 325. 
in Hamburg. 1890. S 13, 326; 

1892, S 32. 

Verlegung in Amerika, 1894. 

S 535. 

s. a. Fernsprechnetze, unter- 
irdische. 
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Fernsprechleitungen, Yerbindung von 
Einzel- mit Doppelleitungen, Hiero- 
nymus, K., 1890, S 299. 

— Verbindungsleitungen, Kontroll- 
schaltung, Engclniann, H., 1894, 
S 548. 

Messungen, Brcisig, F., 1899, 

S 192. 

Stockholmer System, Johansson, 

H., 1896, S 503; 1899, S 14, 53. 

— Verbindungsstellen, Dobbs, 1898, 
S 41. 

— Verlegung, 1896, S 639; 1899, S 517. 

— el Vorgange, Franke, Ad., 1891, 
S 447: 1892, S 295; Wietlisbach, V., 
1891, S 5. 

Fernsprechlinien im Gebirge: 

Arlbergtunnel, 1895, S 322. 

Brocken (Harz), 1898, S 410. 

Pike's Peak (Colorado), 1892, S 126. 

Zugspitze, 1897, 8 611; 1898, SI 27. 
Fernsprechlinien, Lander: 

Afrika, inneres, 1895, S 149. 

Baden, Schwarzwald, 1895, S 68,630. 

Bayern, 1895, S 43, 130, 279, 468 ; 
1897, S 666, 708; 1898, S 314. 

Belgicn, 1894, S 511. 

— -Holland, 1891, S 692. 

— -Luxemburg, 1898, S 387, 790. 
Danemark-Schwedeu. 1893, S 74,729. 
Deutschland, 1895, S 307. 

Belgien, 1895, S 671, 683. 

— -Frankreich, 1901, S 118, 304. 

— -Luxemburg, 1902, S 987. 
ElsaB-Lothringen, 1897, S 696. 
England, 1894, S 417, 717. 

— interurbane, 1895, S31, 69. 

— nordostliches, 1891, S 650. 

— -Frankreich, 1897, S251. 

Irland, 1901, S 471. 

Frankreich, 1890, S 622 ; 1892, S 219, 

344, 417, 710; 1893, S 371, 430, 
576, 617; 1894, S632; 1896, S199. 

— interurbane, 1895, S 468. 

— -Belgien, 1891, S 168. 
Grofibritannion, intcrurlane, Gavey, 

J., 1897, S 316. 
Hessen, 1896, S 695. 
Holland -England, 1894, S 669. 
Island, 1891. S 8. 

Italien, 1890, S 428 ; 1894, S 98, 
498; 1899, S 459. 

— interurbane, 1898, S 737. 
Kongogebiet, 1895, S 481. 
Niederrheinisch - westfalisches Be- 

zirksnetz, 1902, S 350. 
Nordamirika, 1200 km Lange, 1893, 

S 648. 
Ostafrika, 1901, S 65. 

Generalrcfcistor ETZ. 



Fernsprechlinien, Lander: 
Osterreich, 1892, S 382 ; 1894, S 28, 

417; 1895, S 233. 
Rheinnrovims, 1896, S 245. 
Sahara, 1895, S 791. 
Sachsen-Bdhmen, 1898, S 56. 
Schlesien, Hirschbergcr TaL 1891, 
S 389. 

Schottlar^d, 1891, S 260. 

Schweden, 1890, S 303. 

Schweiz, internationale Linien, 1895, 

S 118. 
Siam, 1890, S 513. 
Sibirien, 1897, S 38. 
Siebenbiirgen, 1894, S 251. 
Skandinavien - Mitteleuropa, 1895, 

S 69. 

Spanien, 1891, S 42; 1892, S 26 ; 
1894, S 692, 701. 

— interurbane. 1895, S 370. 
Ungarn, Zempliner Komitat, 1894, 

S 158. 

Wcstfalen, 1892, S 621. 
Wurttemberg, 1891, S 89. 

— interurbane. 1895, S 118. 

— -Bayern, 1892, S 686. 

— der Welt, 1899, S 140. 
Fernsprechlinien, Stadte : 

Abo-Wiborg (Finnland), 1893, S 530. 
Altdamm, 1894, S 655. 
Augsburg-Miinchcn, 1890, S 90. 
Baku-Tschugutschak (China), 1895, 
S 659. 

Barcelona-Madrid, 1894, S 158. 
Barth (Pommern), 1894, S 642. 
Beaulieu (Hampshirc)-Gurnard Bay 
(Insel Wight), Smith - Granville, 

1897, S 541. 
Belfast-Glasgow (Submarin), 1893, 

S 264. 

Belgrad-Budapest, 1895, S 353. 
Berg-Gladbach-Bonn, 1895, S 43. 
Berlin- Aachen, 1896, S 621. 

— -Alfeld (Leine), 1897, S 269. 

— -Alt-Landsberg, 1898, S 410. 

— -Apcnrade, 1897, S 492. 
Apolda, 1897, S 492. 

— -Arnswalde, 1897, S 096. 

— -Aue (Erzgeb.), 1895, S 683. 

— -Auerbach i. V., 1895, S 683. 

— -Ballcnstedt, 1895. S 780. 

— -Barby, 1897, S 753. 

— -Barth, 1895, S 617. 

— -Bayern, 1894, S 575. 

Belgard a. d. Persante, 1897, 

S 530. 

— -Bischofswerda (Sachsen), 1898, 
S 209. 

Blankenburg' (Schwarzathal), 

1898, S 329. 

13 
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Fernsprechlinien. Stadte : 
Berlin-Bochum. 1896, S 650. 

— -Boan, 1898, S 351. 

— -Brake, 1897, S 235. , 

— -Brcmerhavcn - Yegesaek, 1895, 
S 167. 

— -Breslau. 1891, S 638; 1895, 
S 606 ; 1896, S 52. 

— -Brieg, 1896, S 52. 

— -Brunsbutte), 1898, S 41. 

— -Brussel-Antwerpen, 1899, S 269. 

— -Briissel-Paris, 1898, S 705, 737. 

— -Biickeburg, 1897, S 349. 

— -Budapest, 1896, S 695 ; 1897, 
S 212, 562. 

— -Biinde i. W., 1898, S 11. 

— -Buxtchude, 1898, S 41. 

— -Cassel-Frankfurt a. M., 1894, 
S 535. 

— -Colberg, 1892, S 74. 

— -Crimmitschau, 1895, S 683. 

— -Cuxhaven, 1898, S 41. 

— -Danemark, 1896, S 383; 1897, 
S 149 ; 1898, S 282. 

— -Danzig, 1892, S 675. 

— -Darmstadt, 1896, S 199. 

— -Delitzseh, 1896, S 199. 

— -Demmin, 1895, S 518. 

— -Dormagen, 1897, S 798. 

— -Eberswalde, 1892, S 514. 

— -Eckornforde, 1897, S 541. 

— -Eichenbarleben, 1898. S 329. 

— -Eilenburg, 1896, S 199. 

— -Einbeck, 1898, S 209. 

— -Elbing, 1893. S 604. 

— -Elnishorn, 1898, S 41. 

— -EIzc (Hannover), 1897, S 269. 
-Eschweiler, 1896, S 624. 

— -Flensburg, 1897, S 541. 

— -Flinsberg i. Schl., 1898, S 127. 

— -Finsterwalde, 1896, S 569. 

— -Frankenberg i. S., 18%, S 793. 

— -Frankfurt a. M., 1892, S 675; 
1895, S 660. 

— -Frankfurt a. O., 1890, S 499. 

— -Fraustadt (Prov. Poaen). 1898, 
S 178. 

— -Freienwalde a. O., 1895, S 233. 

— -Friedeberg (Queis) i. Schl., 1898, 
S 127. 

— -Gablonz i. Bohmen. 1898, S 98. 

— -Genthin (Meckl.), 1895, S 565. 

— -Gerresheim (Bh.-Prov.). 1896, 
S 38 

Glatz, 1898, S 98. 

— -Glauchau, 1895, S 683. 
Gluckstadt, 1898, S 41. 

— -Godesberg, 1898, S 351. 

Gorlitz, 1890, S 33. 

Gottingen, 1898, S 209. 



Fernsprechliuien, Stadte : 
Berlin-Greifenhagen (Pommern). 
1896, S607. 

— -Greifenberg i. Schl.. 1898. S 127. 

— -Groningen, 1898, S 293. 

— -Giistcn (Anhalt), 1895, S 780. 

— -Gustrow, 1895, S 565. 

— -Hagen i. W., 1896, S 792. 

— -Halle, 1891, S 116: 1896, S 31. 

— -Hameln, 1896, S 767. 

— -Hannovcrisch Munden, 1898, 
S209. 

— -Haynau (Schlesien), 1898, S 314. 

— -Hcmmoor, 1898, S 293. 

— -Hcrford, 1895, S 59. 

— -Hohenstein-Ernstthal, 1896, S 793. 

— -Husum, 1898, S 11. 

— -Jasenitz (Pommern), 1895, S 565. 

— -Ilmenau, 1896. S 650. 

— -Inowrazlaw, 1898, S 209. 

— -Itzehoe, 1898, S 41. 

— -Karlsbad, 1898. S 98. 

— -Koln a. Rh., 1893, S 576, 674, 
739. 

Konigsberg, 1891, S 594; 1893, 

S 395, 457 ; 1895, S 504, 646. 

— -Konigswustcrhausen, 1895, S 617. 

— -Kopenhagen, 1891, S 575 ; 1895, 
S 414. 660; 1896, S 383. 

— -Korsor, 1896, S 383. 

— -Koslin, 1895, S 518. 

— -Kruschwitz, 1898, S 371. 
Liihn, 1898, S 314. 

— -Langensalza, 1897, S 530. 

— -Lauenburg (Pommern), 1897. 
S447. 

— -Lennep, 1898, S 387. 

— -Luckenwalde, 1897, S 655. 

— -Ludwigslust, 1895, S 565. 

— -Liineburg, 1895, S 118. 

— -Markirch i. OberelsaC, 1895, 
S 821 

— -Meerane i. S., 1895, S 683. 

— -Memcl, 1894, S 612, 709 Rdsch.. 
717 ; 1895, S 233. 

— -Merseburg, 1893, S 264. 

— -Molln (Lauenburg), 1898, S 32 l j. 

— -Mors, 1897, S 612, 
Mulhausen, 1896, S 624. 

— -Miinchen, 1894, S 345. 

Munchen-Gladbach, 1898, S293. 

— -Neumiinstcr, 1897, S 541. 

— -Neusalz a. 0., 1896, S 526. 

— -Neustettin, 1898, S 293. 

— -Neustrelitz, 1897, S 575. 

— -Niesky, 1895, S 756. 

— -Northeim (Hanuover), 1898, 
S 209. 

— -Oberroblingen a. Sec, 1896, S 569. 

— -Oberschlcsien, 1897, S 515, 530. 
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Fernsprechlinien, Stadte: 
Berlin-Odcnsc (Danem.), 1896, S 383. 

— -Oeynhausen, 1896, S 350. 

— -Ohligs, 1898, S 374. 

— -Oldesloe, 1898, S 41. 

— -Osterode (Harz), 1897, S 621. 

— -Paris, 1898, S 314. 
Pasewalk, 1895, S 617. 

— -Petersdorf (Riesengebirge), 1896, 
S 526. 

— -Pinneberg, 1898, S 41. 

— -Plauon i. V. f 1895, S 683. 

— -Plon, 1898, S 11. 

— -Posen-Bromberg-Konigsberg, 
1891, S 493. 

— -Prenzlau, 1895, S 504. 

— -Primkenau, 1896, S 767. 

— -Qucrfurt, 1896, S 569. 

— -Radegast, 1898, S 329. 

— -Radevormwald, 1898, S 387. 

— -Rathenow, 1892, S 660. 

— -Rawitsch, 1897, S 349. 

— -Rauscha, 1898, S 329. 

— -Regensburg, 1895, S 167. 

— -Reichenberg i. Bohmen, 1898, 
S 98. 

— -Reichenbach i. V., 1895, S 683. 

— -Rcmscheid, 1896, S 111. 

— -Rendsburg, 1897, S 541. 

— -Rheinprovinz, 1897, S 437. 

— -Rheydt, 1898, S 293. 

— -Ringelheim, 1898. S 98. 

— -Rostock, 1895, S 565. 
Riigen, 1897, S 401. 

— -Sachsen, 1898, S 426. 

— -Salzwcdcl, 1895, S 780. 

— -Sangerhausen, 1895, S 149. 
Sarstedt, 1896, S 526. 

— -Schandau, 1898, S 314. 

— -Schleswig. 1897, S 511. 

— -Schlettstadt-Barr, 1899, S 47. 

— -Schneidemiihl-Dirschau-Danzig- 
Elbing-Konigsberg, 1891, S 493. 

— -Schulitz, 1898, S 351. 

— -Schwa rzburg, 1898, S 329. 

— -Schweidnitz, 1896, S 52. 

— -Schwerin (Meckl.), 1895, S 565. 

— -SebniU (Sachsen), 1897, S 575. 

— -Seidenberg (Oberlausitz), 1897, 
S 492. 

— -Siegburg, 1898, S 351. 

— -Solingen, 189G, S 111. 

— -Sprottau, 189«, S 767. 

— -Stade, 1898, S 41. 

— -Stadthagen, 1897, S 530. 

— -Stondal, 1895, S 780. 

— -Stolbcrg, 1896, S 621. 

— -Stolp, 1894, S 587. 

— -Straliburg i. E„ 1895, S 189. 

— -Strausberg, 1897, S 541. 



Fernsprechlinien, Stadte : 
Berlin-Striegau, 1896, S 52. 
Stuttgart, 1897, S 798. 

— -SuhL 1897, S 726. 

— -Tangermiinde, 1898, S 329. 

— -Tilsit-Memcl, 1894, S 267. 

— -Thuringen, 1895, S 683 ; 1896, 
S 569. 

— -Tostedt, 1898, S 329. 

— -Trachenberg i. Schl., 1897, S 349. 

— -Uetersen, 1898, S 41. 

— -Velbort (Rh.-Prov.), 1896, S 38. 

— -Velten (Mark), 1895, S 780. 

— -Verden a. d. Aller, 1896, S 639. 

— -Vohwinkel, 1898, S 374. 

— -Warnemiinde, 1895, S 565. 

— -Wcferlingen (Prov. Sachsen), 
1898, S 329. 

— -Werdau i. S., 1895, S 683. 

— -Westerland auf Sylt, 1897, S 338. 
Wien, 1894, S 604, 620, 642, 

655, 692; 1895, S 718; 1896, S 234, 
594. 

— -Wilster, 1898, S 41. 

— -Wismar, 1895, S 565. 
Wohldorf, 1898, S 329. 

— -Zerbst, 1895, S 780. 

— -Zwickau i. S., 1895, S 683. 
Birmingham-Stafford, 1890, S 559. 
Boston-Chicago, 1893, S 205. 
Braunschweig-Bremen, 1895, S 410. 
Bregenz - Feldkireh - Bludenz, 1892, 

S 621. 

Bremen-Amsterdam, 1896, S 639. 

— -Rotterdam, 1896, S 639. 
Briinn-Olmutz, 1891, S 523. 
Briissel-Amiens, 1891, S 438. 

— -Haag, 1895, S 205. 

— -Koln, 1895, S 617. 

London, 1891, S 183, 210, 326; 

1901, S 684. 

— -Luxemburg, 1897, S 587. 

— -Paris, 1890, S 216. 
Budapest-Belgrad, 1900, S 16. 

— -Fiume, 1894, S 370. 

— -Prag, 1890, S 379. 

— -PreUburg-Wien, 1893, S 715. 

— -Teinesvar-Arad, 1893, S 715. 
.tsuenos Aires-Montevideo, 1890, S 13, 

216. 

Cassel - Miihlhauscn - Nordhausen- 

Berlin. 1890, S 618. 
Celle-Hambur^, 1894. S 642. 
Chemnitz-Leipzig, 1891, S 642. 
Christiania-Bergen, 1892, S 166, 234. 

— -Stockholm, 1891, S 219. 
Coblcnz-Bincreu, 1894, S 692. 
Dublin-Belfast, 1892, S 219 ; 1894, 

S 28. 

Elbe-Travekanal. 1897, S 291. 
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Fernsprechlinien, Stadte: 
Epernay-Paris, 1891, S 413. 
Fecamp-Etretat, 1891, S413. 
Fiume-Buccari, 1894, S 417. 
Frankfurt a. M.-Bonn, 1897, S 25. 

— -Deidesheim, 1895, S 692. 

— -Duisburg, 1896, S 803. 

— -Durkheim, 1895, S 692. 

— -EMingcn, 1897, S 235. 

— -Giefien, 1891, S 326. 

— -G6ppingen, 1897, S 235. 

— -Hamburg, 1896, S 188. 

— -Hannover, 1896, S 52. 

— -Heilbronn, 1896, S 607. 

— -Homburg, Wiesbaden, 1891, 
S 271. 

— -Koln, 1896, S 607. 

— -Jaidwigshafcn, 1891, S690; 1897, 
S 237 

— -Mulheim, 1896, S 803. 

— -Nachbarorte, 1895, S 68. 

— -Reutlingen, 1897, S 235. 

— -Ruhrort, 1896, S 803. 

— -Schwetzingcn, 1897, S 437. 

— -Stuttgart, 1890, S 622 ; 1891, 
S 427 ; 1896, S 526. 

— -Tubingen, 1897, S 235. 

— -Ulm, 1896, S 607. 

— -Wien, 1896, S 94. 

— -Wurzburg, 1891, S 297. 

— -Zweibriicken, 1897, S 192. 
Frankfurt a. O.-Oderbrueh-Deichver- 

bande, 1897, S 530. 
Freienwaldo a. O.-Ebcrswalde, 1894, 
S 717. 

Gatschina-Pskow, 1892, S 90. 
Glasgow-Belfast, 1893, S 592. 
Godesberg-Bonn, 1897, S 612. 

— -Frankfurt a. M., 1897, S 642. 
Graudenz-Bromberg, 1894, S 665. 
Greifswald-Berlin, 1894, S 498. 
Halifax-Vancouver, 1893, S 304. 
Hamburg-Amsterdam, 1896, S 767. 

— -Westerlandauf Svlt, 189", S 338. 
Halberstadt-Oschersleben, 1890, S 596. 

— -Wernigerode, 1890, S 596. 
Havre- Angers, 1891, S 413. 
Heilbronn-Pforzheim, 1891, S 89. 
Helgoland-Cuxhaven, 1890, S 664. 
Jasz-Ber6ny (Ungarn), 1*91, S 565. 
Kaiserslautern-Ludwigshafen, 1890, 

S 664; 1891, S 8. 
Karlsruhe-Pforzheim, 1892, S 555. 

— -Strafiburg, 1895, S 617. 
Kiel-Kopenhagen, 1895, S 791. 
Koblenz-Koln, 1890, S 583. 

— -Nicderlahnstein, 1897, S 610. 

— -Offenbach a. M., 1897, S 25. 
Koln-Hameln, 1897, S 610. 

— -Koblenz-Mainz, 1890, S 276. 



Fernsprechlinien, Stadte: 
Koln-Mannhcim, 1896, S 214. 
Mulheim a. Rh., 1896, S 214. 

— -Stuttgart, 1897, S 610. 
Konstantinopel-Sofia, 1895, S 456. 
Konstanz-Freiburg i. Br., 1895, S630. 
Kopenhagen-Christiania, 1900, S 827. 

— -MalmO, 1893, S 136. 

— -Stockholm, 1893, S 482. 
Kreuznach-Frankf urt a. M., 1891, S8. 
Lahnthal-Frankfurt a. M., 1898, S 209. 
Lichtenstein-Callnberg — Oberpost- 

direktion Leipzig, 1895, S 257. 
Lille-Dunkerque, 1891, S 413. 
Lodz-Warschau, 1902, S 72. 
Londou-Brusael, 1899, S 905. 

— -Dublin, 1892, S 38, 156. 

— -Leeds, 1895, S 440. 

— -Liverpool, 1890, S 139. 

— -Manchester, 1890, S 139, 559. 

— -Marseille, 1891, S 210. 

— -Niederlande, 1894, S 604. 

— -Paris, 1891, S 168 ; 1896, S 306. 
Madrid-Barcelona, 1891, S 632. 

— -S. Sebastian, 1891, S 705. 
Mailand-Pavia, 1892, S 104. 
Mainz-Koln, 1895, S 718. 
Manitou-Pike's Peak. 1891, S 570. 
M6zieres-Charleville, 1891, S 71. 
Montevideo-Buenos Aires, 1894, S669. 
Mvinchen-Bamberg-Wurzburg, 1891, 

S 31. 

— -Dresden, 1896, S 94. 

— -Koln a. Rh., 1898, S 271. 

— -Ludwigshafen a. Rh., 1895, S 294. 
— - -Mannheim, 1895, S 103. 

— -Nurnbcrg-Wurzburg, 1891, S 89. 

— -P^iehenhall-Salzburg, 1898, S 410. 
Nagy - Becskerek (Ungarn), 1892, 

S 382. 

New York-Chicago, 1891, S681; 1892, 
S 156, 607, 645, 675; Wetzler, J., 
1893, S 85. 

— -Washington, 1890, S 489. 
Nienburg-Hannover, 1894, S 692. 
Odense auf Fiinen-Berlin-Hamburg- 

Kiel, 1895, S 791. 
Odessa-Nicolajew, 1892, S344; 1894, 
S 521. 

Opladen - Bergisch Gladbach, 1897, 
S 360. 

— -Konigswintcr, 1897, S 360. 

— -Siegburg, 1897, S 360. 
Ostende-Briissel-Berlin, 1894, S 498. 
Paris-Antwerpon, 1892, S 331. 

— -Briissel, 1891, S 178, 197, 219. 

— -Cannes, 1896, S 199. 

— -Havre, 1895, S 370. 

— -London, 1890, S 415, 622; 1891, 
S 71, 183, 197, 219, 264, 271 ; 1892, 
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Fernsprechlinien, Stadte: 

S 38, 178 ; 1893, S 604 ; Freece, W. 
H., 1891, S 568. 
Paris-Marseille, 1896, S 199. 

— -Monte Carlo, 1896, S 199. 

— -Montmorency, 1890, S 489. 

— -Nantes, 1892, S 38, 126. 

— -Nizza, 1896, S 199. 
Orleans, 1892, S 306. 

— -Toulouse, 1895, S 15. 

— -Vincennes, 1892, S 266. 

— -Vororte, 1890, S 622 ; 1892, S 178. 
St. Petersburg-Gatschina, 1892, S 90. 

Moskau, 1896, S 397; 1899, 8 80. 

Posen-Frankfurt a. O., 1898, 329. 

— -Kustrin, 1898, S 329. 

— -Stettin, 1898, S 329. 
Reichenberg (Bohmcn)-Zittau, 1891, 

S 183. 

Reichenhall-Miinchen, 1892, S 207. 
Riga-Orel, 1899, S 239. 
Roanne-Reims, 1891, S 413. 
Rustschuk-Sofia, 1895, S 617. 
Salzburg-Hallein, 1893, S 505. 
Schachen (Oberosterreich), 1893, 
S 430. 

Scbastopol-Simferopol, 1895, S 31. 
Sofia-Belgrad-Budapest, 1896, S 293. 

— -Philippopel, 1892, S 74. 

— -Rustsehuk, 1895, S 518. 
Stockholm-Christiania, 1891, S 493; 

1893, S 552. 

— -Malmo, 1891, S 8. 
Stuttgart-Frankfurt, 1891, S 116. 

— -Heilbronn, 1891, S 690. 

— -Rottweil, 1891, S 690. 

— -Tubingen, 1892, S 464. 

— -Ulm-Augsburg-Miinehen, 1891, 
S 400. 

Teltow-Neu-Ruppin, 1892, S 290. 
Tokio- Yokohama, 1891, 8 19. 
Triest-Berlin, 1894, S 127. 
Troppau-Jagemdorf, 1893, S 264. 
Tunis-Lamarsa-Lagoletta, 1891, S 210. 
Ulm-Friedrichshafen, 1890, S 453. 

Stuttgart, 1891, S 503. 

Ujvidek (Ungarn), 1892, S 382. 
Watzmann, 1891, S 546. 
Weimar-Jena, 1894, S 417. 
Wesel-Duisburg, 1891, S 717. 
Wien-Berlin, 1891, S 304, 360. 
, — -Briinn, 1890, S 90. 

— -Bninn-Prag, 1891, S 587. 

— -Budapest, 1890, S 77, 90; 1892, 
S 93 

Graz-Triest, 1892, S 502, 571, 

584. 

— -Krakau, 1896, S 188; 1897, S 52. 

— -Linz, 1890, S 689; 1894, S 406, 
655. 



Fernsprechlinien, Stadte: 
Wien-Prag, 1890, S 549. 

PrefJburg-Budapest, 1893, S 136, 

347. 

— -Reichenberg, 1892, S 621. 

— -Rom, 1895, S 118. 

— -Rumburg, 1892, S 660. 

— -Triest, 1892, S 710. 
Worms-Frankfurt a. M., 1892, S 331, 

464. 

— -Mainz-Wiesbaden, 1895, S 189. 
Wurzburg-Mannheim, 1895, S 791. 
Zullichau-Crossen a. O., 1892, S 440. 

Fernsprechlinien, s. a.Fernsprecnwesen. 
Fernsprechnetze, auslandische, West, 
J. H., 1896, S 303. 

— staatliche, in Bayern, 1894, S 717. 

— Schaltungssystcm der Western El. 
Co., Tobler, 1900, S 219. 

— Stadtnetze im Reichspostgebiet, 
Erwciterungen der Grenzen, 1895, 
S 244. 

— Stadte: 

Belgrad, 1897, S 302. 
Berlin, Personal, 1890, S 499. 
Bois-Colombes (Seine), 1891, S 413. 
Christiania, 1894, S 226. 
Colombes (Seine), 1891, S 413. 
Corbeil (Seine), 1891, S 413. 
Fexhe le Haut-Clocher (Belgien), 

1897, S 610. 
Frankfurt a. M., 1890, S 648 ; 1891, 

S 183. 

Godesberg, 1897, S 642. 

Hechingen, 1897, S 655. 

Jurjew (Dorpat), 1898, S 716. 

Kecskemel, 1893, S 31. 

Kiel, Kaiserliche Werft, 1897, S 655. 

Konigsberg i. Pr, 1895, S 380. 

London, General Post Office, 1900, 

S 509. 
Marburg, 1893, S 13. 
Menton (Frankreich), 1891, S 71. 
Merseburg, 1892, S 368. 
Mezieres-Charleville, 1891, S 71. 
Munchen, 1894, S 417, 198,511 ; 1897, 

S 169. 

Nagyvarad (Ungarn), 1892, S 382, 
699. 

Pontoise (Seine), 1891, S413. 

Rouen, 1891, S 197. 

Sagan, 1891, S 260. 

Striegau, 1894, S 655. 

Wien, Privattelegraphengesellschaft, 
1892, S 62. 
Fernsprechnetze, unterird., Amerika, 

Abbot, A. V., 1902, S 1021. 
Stadte: 

Berlin, 1890. S 414, 558, 596; Land- 
rath, 1891, S45. 
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Fernsprechnetze, unterird., Stadte: 
Chaux de Fonds, 1902, S 33. 
Hamburg, 1891, S 112; 1892, S 32. 
Mailand, 1898, S 877. 
Stockholm, Hultmann, A., 1898, S106. 

— mit unterirdischen Anschluftleitun- 
gen, Zapp, 1902, S 325. 

FeirnsprechorduunginFrankreich, 1901, 

S 1015, 1031, 1053. 
Fernsprechpavillons, 1895, S 45G. 
Fernsprechstation, Mix & Genest, 1896, 

S 331. 

— f. Hochspannungsanlagen, Heller, 
F., 1898, S 490; Mix A: Gcnest, A.-G., 
1898, S430, 555, 558. 

— mit el. Kasse, Mix & Gcnest, 1891, 
S 373. 

— s. a. Fernsprecliapparate. 
Fcrnsprechstellen, Galvanoskope, Hie- 

ronymus, K., 1890, S 145. 

— mit Linicnwahler, Tucker, 1896, 
S 70. 

— bffentliche in Norwegen, Jacobson, 
N., 1896, S 749. 

in St. Petersburg, 1897, S 349. 

Fernspreehsysteme, Carbonnelle, 1895, 
S 232; Thomson, E., 1892, S 607. 

— ExpreBsystein von Sabin u. Hamp- 
ton, Kraatz, A., 1898, S 750. 

— Eufdrahtsystem, Mann-Law, 1895, 
S 780. 

~ Selektorsystem, Elliot, A., 1900, 
S 128. 

— - Stockholmer System, Johansson. 
H., 1896, S 503. 

— Tclescmsystem Herzog fur Hotels, 
1895, S 31. 

— Untergrundsystem in Anierika, 
Abbot, A. V.; 1902, S 1021. 

— Ziegelblock-Svstem von Macroy, 
1900, S 140. 

Fcrnsprcchubertrager s. F ernsprech- 
apparatc. 

Fernsprechverbindungen,automatische, 
Zielinski, II., 1896, S 147. 

— bei Einzellcitungcn, 1890, S 120. 

— mit Leuchtturmen, 1891, S 512. 

— — in England, 1894, S 020. 
an den Kiisten RuBlands, 1900, 

S 12. 

— - Sperr - Vorrichtung, autoinatische, 

System Blut, 1900, S 318. 
Fernsprechverkehr, 1895, S 785 Rdsch. 

- EinfluO auf den Eisenbahnvcrkehr, 
1897, S 575. 

- iin Eisenbahndienst, 1894, S 345, 
132; Bauer, R, 1892, S2G4; Mau- 
borgue, E.. 1891, S151: Saal, O., 
1891, S 153; 1892, S 123. 



Fernsprechverkehr im Eisenbahndienst, 
kombinierte Scbaltung fiirZngmelde- 
leitungcn, Bcchtold, 1898, S 017. 

— Fernverkehr, Vollmer, 1895, S 310. 
iiber 3100 km, 1899, S 17. 

— internationaler, 1899, S 763 Rdsch. 
■ — Lander : 

Deutschland-Frankreich, 1900, S 396, 
701. 

Frankreich, Vorkehr zwischen den 
Landgcmcinden, 1899, S 905. 

Frankreich-Schweiz, 1900, S 193. 

Ostcrreich, interurbaner Verkehr, 
1895, S 69. 

— Nachtbetrieb, 1898, S 411. 

— zwischen Schiff und Land. 1895, 
S 244 ; 1896. S 383. 

— zwischen Stadten, Baumann, J., 
1890, S 484. 

— Statistik. s. d. 

— Storungen s. Fernsprechbetrieb, 
Storungen. 

— Studien iiber Entwickelung und 
Bedcutung, Baumann, J., 1894, S449. 

— auf den Telegraphenleitungcn in 
Deutsch-Ostafrika, 1900, S 139. 

— Telephondepeschen in Paris. 1892, 
S 120. 

— Dbcrtragungsgcschwindigkeit, 1890, 
S 711. 

Fernsprechwesen, Entwickelung, 1895, 
S 214, 203 Rdsch. ; Berliner, J., 
1895, S311; Schmidt. 1894, S243; 
West, J. II., 1897, S 74. 

in Berlin, Landrath, E.. 1895, 

S 774. 

I in Deutschland, 1898, S 359 

I Rdsch. 

— — in Ostcrreich, 1881—99, v. Hell- 
riegcl, H., 1899, S 473. 

in dcr Reichs-Telcgraphen-Ver- 

waltung, Munch, 1891, S 172. 

im Reichspostgebiet, sowie in 

Baycrn u. Wurttemberg, 1900, S 076. 

— Etat, bayerischer, fur 1896, 1895, 
S 071. 

J — Kriegssteuer in Amerika. 1898, 
S 494. 

— Preisausschrcibcn, 1899, S 579. 

— Rechtliche Yerhaltnisse zu elektr. 
Balinen in England, 1893, S 339, 
358. 

— Statistik, s. d. 

— Technik und wirtschaftliche Be- 
dcutung, West, J. H., 1890, S 75. 

— und Telegraphie in England, 
Preece, W., 1891, S 544. 

— transatlantisches, 1894, S 588. 

; — untcrsccischcs , Gray, E., 1901, 
S 471. 
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Femsprechwcsen, Verbreitung 1899, 
1890, S 596. 

— Verstaatlichung in Belgien, 1890, 
S 153. 

in Frankreich, 1890, S 90. 

in Paris, 1890, S 89. 

in Schweden, 1890, S 583. 

in Wien, 1894, S 420. 

— der Welt, 1896, S 729 Rdsch. 
Fernsprechwesen, Lander : 

Amerika, 1891, S 157, oil, 566; 

1895, S718 : 1897, S322; 1899, S773. 
Amerika, V. St. A., 1981, S 97 ; 

1895, S 294; 1898, S 239. 314, 704; 
1900, S 888 ; 1902. S 14; Am. Bell 
Telephone Co., 1899, S 472 : Foote, 
A., 1892, S440; Wabner, G., 1890, 
S 106 ; Unabhangige Fernsprech- 
gesellschaften, Miller, K. B., 1900, 
S 120. 

Australien, 1898, S 293. 

Bayern, 1896, S 95, 782; 1898, S193; 

1899, S 773. 
Belgien, 1890, S513; 1891, S 168; 

1892, S 74 ; 1900, S 257 ; 1902, 
S 212. 

Dam-mark, 1891, S 297 ; 1895, S 280, 
675 ; 1896, S 305 ; Beringer, 1898, 
S 193. 

Dcutschland. 1895, S 325 Rdsch. ; 

1896, S 680; 1897, S 133, 781; 

1898, S 98, 209, 238, 304; 1899, 
S 845; 1900, S 64, 83, 1071; 1901, 
S 1037. 

England, 1894, S 481 ; 1895. S 353, 
411, 518; 1896, S 155, 188, 252, 
526; 1897, S 268; 1898. S 159, 
228. 293, 373, 506, 526, 603, 691; 

1899, S 755 ; 1900, S 493 ; 1901, 
S 705; Prcece, W., 1891, S 544; 
Hambury, R., 1899, 8 238; Jame- 
son, 1898, S 251; staatliches, 

1893, S 564 ; in Stadten, 1898, 
S 98 ; Tclephongesetz, 1899, S 517, 
607. 

England, nordliches, 1890, S 465. 
Esthland, 1899, S 904. 
Finnland, Kornatowski, L. A., 1898, 
S 716 ; Rosberg, F., 1896, S 350 ; 

1900, S 258. 

Frankreidi, 1890, S 637 ; 1891,8 19; 

1892, S 489 ; 1894, S 72, 432, 565 ; 

1895, S 31 ; 1896, 8 724 ; Militar- 

tclephonie, 1894, 8 588. 
GroBbritannien. 1900, S 105. 
Holland, 1895, 8 699 Rdsch. ; Kruijt, 

A., 1895, S 715. 
Japan, 1892, 8 607 ; 1893, 8 26 ; 

1895, 8 414; 1896, 8 695; 1900, 

S 629; Crockor, F. B., 1899, S 442. 



Fernsprechwesen, Lander: 
Indien, 1894, S 669. 
Island, 1895, S 791. 
Italien, 1897, S 738. 
Jutland, 1895, 8 440. 
Luxemburg, 1894, 8 523. 
Marokko, 1895, S 43. 
Mexiko, 1894, S 481. 
Neu-Seeland, 1894, 8 692. 
Norwegen, 1895, S 150; 1896, S 231. 
Osterreich, 1890, S 583 ; 1893, S 13 ; 

1895, S 59 ; 1896, S 199, 324 ; 1897, 
8 52, 235 ; auf dem f lachen Lande, 
1898, 8 56 ; Militartelephonie, 189 1, 
S 535. 

RuMand, 1895, S 130, 543, 758; 

1896, S 38, 199, 397, 488, 594 ; 

1897, S 360, 655 ; 1898, S 159, 228, 
293, 387, 661 ; 1899, S 722 ; 1900, 
S 105, 335, 608. 

Schweden, 1890, 8 572; 1891, S 210, 
261, 690; 1892, S 166; 1896, S 371, 
782; 1898, S 258; 1901, S 103; 
Ericsson, K., 1896, S 252 ; Johans- 
son, H., 1896, S256; Staatstelc- 
phonic, 1894, 8 28. 

Skandinavicu, 1892, 8 440 ; 1893, 
S 493 ; Beringer, 1898. 8 194. 

Schweiz, 1892, S 607 ; 1894, S 717 ; 

1896, S 244, 269 ; 1899, S 295 
Rdsch.; 1898, S 438; 1899, S 307 ; 
1900, S 372; 1901, S719; 1902, 
S 596. 

Serbien, 1895, S 69. 
Spanicn, 1890, S 182, 572; 1891, S 8, 
210. 

Ungarn, 1894, S 36, 535; 1897, S 149. 
Wiirttemberg, 1892, S 250 ; 1896, 
S 319 ; 1898, S 577 ; HaClcr, A., 

1897, S 302. 
Fernsprechwesen. Stiidte : 

Berlin, 1894, 8 158. 

Berlin unci Vororte. 1897, S 169. 

Chicago, 1902, S 131 ; Weltausstel- 

lung, West, Jul. H., 1894, 8 216. 
Christiania, 1890, S 609. 
Erlau (Ungarn), 1894, S 631. 
Frankfurt a. M., 1899, S 309. 
Glasgow, 1897, S 696. 
London, 1895, Sill Rdsch.; 1897, 

S 771 ; 1901, S 1015, 1050. 
Madrid, 1891, S 665. 
Munchen, 1890, S 121. 
New- York, 1892, S615; 1891, S 632; 

1895, 8 59; 1898, S 98; 1899, S269; 

1900, S 84. 
Ocdenburg (Unijarii), 1894, S 604. 
Paris, 1890, 8 121, 392, 535; 1891, 

S 185; Stegmann, F., 1901, S 167. 
Shanghai, 1900, S 355. 
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Fernsprechwesen, Stadte : 

Siegen, 1895, S 59. 

St. Petersburg, 1901, S 161, 914. 

Wien, 1894, S 158 ; 1895, S 150. 
Fernsprechzellen s. Fcrnsprcchka- 

bincn. 

Fernstrornzeiger, Miehalke, K., und 
Martienssen, O., 1900, S 461. 

Fernthermometer, a. Tempcraturfern- 
melder. 

Fernzeigcr, cl.-hydraul., Hentze, "VV., 

1902, S 1095. 
Ferranti-Systcm, Verbreitung, 1891, 

S 116. 

Ferronat, Rostschutzmittel, 1 891, S 326. 
FerronitnrLgel (Hurtgummi), 1899, 

5 774. 

Fcuchtigkeitsgehalt der Luft. Regu- 
lierung im Fcrnsprefharnt Boston, 
1898, S 178. 

Feuer (Schadenfeuer) s. Brande. 

Feuermeldeanlage in Pforzheim, Mix 

6 Gencst, 19U1, S 158. 
Feuermclder, el.: 

Almeida, 1892. S 396. 
Cuttriss, 1894. S 460. 
Paterson, 1892, S 14. 
Vogl, 1894, S 466. 

— in Berlin, 1898, S 629. 

— Anforderungen an — , v. Moltkc, 
C, 1900, S 508. 

— automatiseher, Stettiner El. -W., 
1893, S 350. 

ohne Batterie, 1892, S 250. 

— auf der Feuerschutz-Ausstellung, 
Wilking, F., 1901, S 785. 

— an Maschinenlagcrn, Baschke, F. 
W., 1901, S 179. 

— s. a* Feuertelegraph. 
Feuersgefahr in el. Anlagen, Find- 

eisen. 1897, S 327. 

— durch Gluhlampen, Ankersen, 1902, 
S 37. 

Fcuersicherheit von Bclcuchtungsan- 
lagon, 1895, S 684 ; Foote, A., 1892, 
S 220. 

— des el. Lichtes, 1890, S 154. 
Fcuerspritze, Signalvorrichtung, 1891, 

S 500. 

Feuertelegraph, Hamburg, 1893, S 166. 

— Anlage, Groos & Graf, 1895, S 481. 

— f iir Dynamomaschine, 1898, S 649. 

— mit Wellcntelegraphie, 1900, S 335. 

— s. a, Feuermeldcr. 
Feuerversicherung, Bodingungen, May, 

O., 1896, S 601. 
Fcuerwehr, Verhaltungs - MaBregeln, 
Schweizer, El.-W. 1902, S 51 ; Wei- 
gand, 1897, S 512. 



FirniB fiir Galvanometer, Rosenzweig 

und Baumann, 1894, S 499. 
Flachspulinstrumente, Bruger, 1897, 

S 175. 

Flammen, cl. Entladunsr, Worthington, 

1890, S 66. 
Flammenbogcn, spreehende. Simon, 

H. Th., 1901, S 510. 
in der Telephonic, Ruhmer, E., 

1901, S 196. 
Flammcnbogcnlampen, -bogenlicht s. . 

BogenlamjTcn, Bogenlicht. 
Flussige Luft, s. Luft, fliissige. 
Flussigkeitsdampfung fiir Spiegel- 
galvanometer, S. k H., 1894, S 210. 
Fliissigkcitsmikrophone, Paige, A. E., 

1895, S 588. 
Flussigkeitsuntcrbrcchcr, Ruhmer, E., 

1901, S 457. 

— Bestimmung der Unterbrechungs- 
zahlen, Ruhmer, E., 1900, S 824. 

— in Parallelschaltung, Ruhmer, E., 
1900, S 699. 

— UnregehniiCigk. d. Unterbrechun- 
gen, Ruhmer, E., 1900, S 331. 

Flut u. Ebbe, s. Gezeiten. 

Fontane, el. beleuchtete in Chicago, 

1890, S189; Schuckert 4i Co., 1891, 
S 552. 

— auf der Ausstellung in Miinchen 
1898, Uppenborn, F., 1899, S 215. 

Forderanlagen : 
Abercanaid (Siidwales), Howell, J., 

1891, S 591. 
Kremnitz, 1893, S 675. 
Meusehvitz, 1892, S 646. 
Ouray, Col. V. St, A., 1892, S 452. 

— s. a. Bergwcrkc. Gruben. 
Fordcrmaschinen, cl., Jlgner, 1902, 

S 9G1. 

— Anlassen, Ilundt, A., 1902, S 683; 
Kottgen, C, 1902, S 601. 

Formfaktor bei Wechselstromkurven, 
Benisehke, G., 1900, S674; Flem- 
ming, J. A., 1896, S 132; Richter, 
R., 1900, S 746. 

Fortpflanzungsgeschwindigk. d. Elek- 
trizitiit, JIc. Leed, 1891, S 431. 

in la.ngen Drahten, Sahulka, J., 

1891, S 292. 

— von el. Wellen, Blondlot, 1891, 
S 706; 1892, S 145. 

Foucaultstrome s. Wirbelstrome. 

FrachtermaBigung fiir Giiter zur Pa- 
riser Weltausstellung 1900, 1899, 
S 707. 

Freileitungon. Dnrehliang, Herzog, J., 
1894, S 137 ; Schenkel, II., 1896, 
S 721. 
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Frcileitungcn. statischc Ladung, Mul- 
ler, H., 1901, S601. 

— Verhaltcn bei Tcmpcraturwechsel, 
Schenkel, H., 18%, S 721. 

Fremdworter, Verdeutschung, 1890, 
S394; Bahr, 1902, S 57 ; Eiude, F., 
1902, S 57; Hohagc, K., 1902, S 122; 
Kiibler, W, 1902, S 379. 

Frequenz von Blitzentladungen in 
Fernleitungen, Steinmetz, C. P., 

1898, S 702. 

— von Wechselstromcn, Kempf-Hart- 
raann, R., 1901, S 9, 86. 

s. a. Feriodenzahl. 

graphische Bestirninung, Janet, 

P., 1894, S 281. 
hone, Generator, Tcsla, K., 1897, 

S 282. 

physiologisohe und thcrapeu- 

tische Wirkung, d'Arsonval, 1897, 
S 268. 

— s. a. Hochfrequenz, Feriodenzahl. 
Friktionsriemcn, Evans Co., 1890, S 86. 
Fritter, 1899, S 395 Rdsch. 

— Prioritatsanspriiche Hughes', Fahie, 
J. J., 1899, S 386. 

— sclbst entfrittend, Bosc, J. Ch., 

1899, S 688; Tomma-sina, 1900, S 492. 

— Wirkungsweise, Harden, J., 1900, 
S 272. 

— s. a. Funkcntclegraphic. 
Funken, el., bei Untcrbrochung von 

Gleichstromschaltern, Russel, A., 
1902, S 891 

— wellonformige Bcweguni?, Ruhmcr, 
E., 1900, S 152. 

Funkenbildung bei Dynarnomaschinen, 
Dick, E., 1898, S 802*; Fischcr-Hinnen, 
J., 1896, S 585; 1898, S 850; Tho- 
mas, E., 1898, S 183. 

— Beurteil. d. Gleichstrommaschinen, 
Isler, H., 1899, S 711. 

— Vcrhiitung, Dick, E., 1902, S396; 
Fischcr-Hinnen, 1897, S 786. 

Funkenentlader, neuer, Partridge, G. 

W., 1900, S 377. 
Funkencntladungen, Analyse, West, 

Jul. H., 1899, S 717. 
Funkenliinge, VergroJJerung bei, geg. 

EMK, Skinner, C, 1896, S 525. 

— bei Wcchselstromcn, Ferranti, 1892, 
S28. 

Funkentelegruphie s. Wellentelegra- 
phie. 



Galvanokaustik, rcgulierbarer Trans- 
formator, Fein, E., 1893, S 563. 

Galvanometer, Ayrton und Mather, 
1894, S 703 ; Ayrton, Mather, Sump- 
ner, 1890, S 529 ; Nalder, 1892, 
S 529. 

— Beetz' Vorlesungs-, Edelmann, M. 
Th., 1891, S 27. 

— Roscnthals Mikro-, Edelmannn, M. 
Th., 1891, S 64. 

— von Thomson, Edelmann, M. Th., 
1894, S 139. 

Empfindlichkoit. Flower, J., 

1892, S396. 

— WiedemaiinschesgroBes, Edelmann, 
M. Th., 1891, S 268. 

kleincs, Edelmann, M. Th., 

1890, S 669. 

— Drchspulen — , Gcnung, 2J., 1893, 
S 212. 

— Empfindlichkeiten, Gockel, A., 
1890, S 659. 

— neucre Fornien, du Bois, H., u. 
Rubens, H., 1894, S 321. 

— magnetostatisches, Thomson, Win., 

1890, S 431. 

— Marinegalvanometer von Sullivan, 
1900, S 255. 

— fur medizinische Zwecke, Roiniger, 
Gebbert Schall, 1892, S 199. 

— Torsions — , Edelmann, M. Th., 

1891, S 687. 

— transporta,bles, Hartmann & Braun, 
1894, S 418. 

— Universalgalvanometer, s. d. 

— Vibrationsgalvanometer, Rubens- 
Rathenau, 1896, S 111. 

— Wagcgalvanometer, Muller, Fr. C. 
G., 1897, S53. 

— Zeigenipp. von der Docke hiingend, 
Edelmann, M. Th., 1890, S 686. 

— Storungcn, Bescitigung auCerer, 
Raps, A., 1896, S 591. 

— Storungen durch el. Bahnen, 1895, 
S375; 1896, S 582; 1897, S292; 
1898, S 287, 494, 678; v. Be- 
zold, 1898, S 315, 378 ; 1900, S 161 ; 
Blascrna, 1899, S712; Corscpius, M., 
1896, S 302; Frolich, O., 1895, S 745; 
Hartwich, A., 1893, S 669; Meyer, 
O. E., u. Miitzel, K., 1894, S 33. 

s. a. Bahnen, Storungen. 

Galvanom. - NebcnschluCkasten, Volk- 

mann, W., 1901, S 653. 
Galvanoplastik, Anstaltcn fiir — . 

Stcinach, H., 1890, S 93. 

— Niederschliige von Aluminium auf 
guBeisernen Baustiicken, 1892, S 622. 
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Galvnnoplastik— Goneratoren 



Galvanoplastik, Xiederschliige von 
Bronze auf Eiscn u. Stahl, 1890, 
S 638. 

von Kupfer (aus dcm Nitrat), 

1892, S 406. 

■ von Platin, 1890, S 515. 

von Rhodium, 1893, S 491. 

von Silber, 1892, S 26G. 

— — von Stahl auf Druckplatten, 
Villon, 1893, S 695. 

Galvanoskopc fur Fernsprcchstcllen, 
Hieronymus, K., 1890, S 115. 

Gas als Bctriebskraft fiir Elektrizitiits- 
Werke, 1896, S 741 Kdsch. 

Gas oder Elektrizitat ? Gusinde, O., 

1896, S 373 ; Prucker, A., 1898, S 357 ; 
RoU, Fr., 1896, S 418 ; Uppenborn, F., 

1893, S93. 

Gas- oder elektrisches Licht ? 1897, 
S 424. 

Gas und Elektrizitat in Miinchen, 

Schilling, E., 1893, S 339. 
Gefahrdung benaehbarter Lei- 

tungen, Trowbridge, J., 1893, S 639. 
Gas- und Wasserrohren, Stromc zwi- 

schen — , Kalischer, S., 1893. S 548. 
p. a. Rohrleitungen, clcktrolyt. 

Beschiidigungen. 
Gase, Widerstand ira Magnetfeld, Witz, 

A., 1890, S 487. 
Gasbildung beim Laden von Akkurau- 

latoren, Briiggeinann, C, 1893, S 311. 
Gasdruek-Fermuelder mit el. Cber- 

tragung, S. & II., 1894, S 26. 
Gasdynamo, Schleicher, Sehumin & 

Co., 1892, S 397. 

— in Eiscnhiitteu, Kollmann, 1900, 
S 205. 

Gaseinsehaltungs - Apparat, M'Laren, 

1891, S 377. 
Gasexplosion in Vcrtcilungskiisten, 

1891, S 661 Rdsch. 
Gasfernziinder, Klinger, 1897, S 098. 
Gasfiillung in Gliihlampen, Blockrode, 

L., 1894, S 434. 
Gasgliihlicht, Wedding, W., 1895, S202. 

— Ilaltbarkeit und Leuchtkraft , Schil- 
ling, E., 1893, S 350. 

— Luftverschlechterung, Kau, 1892, 
S325, 373; Uppenborn, Fr., 1892, 
S327 Rdsch. 

— StraUenbelcuchtung, 1894. S 181. 

— Zundvorrichtung, el., Gischlcr, 

1897, S 114. 

— s. a. Auerlicht. 

Gasintensivbrenner , phot omet rische 

Versuchc, Dallmann, 1893, S 339. 
Gaslampe, Hewitt, 1902, S 179. 

— s. a. Quccksilberdainpflampen. 



Gaslateruenanziindung, el., 1894, S38; 

Nippoldt, W. A., 1894, S 76. 
Gasmotorcn, Andrehen durch die Dy- 

namomaschine, Bauer, P., 1890, S 688. 

— Wirtschaftliehkeit im el. Lichtbe- 
trieb, "Witz, 1891, S 438. 

Gasstrome in Gliihlampen, Stark, J., 

1900, S 151. 

Gasverbrauch in Kaiserslautern, 1896, 
S 175. 

— Abnahrne in Paris, 1894, S 346. 

— und el. Beleuchtung, 1898, S 374. 

— Kortingscher Gasmotoren, 1894, 
S 30. 

Gaswcrk in Berlin, 1897, S 85. 
Gebaudeblitxableiter, Findeisen, 1897, 
S 448 ; Strecker, K., 1897, S 459. 

— AnschlulJ an Gas- und Wasserrohr- 
leitungen, Kirschner, 1897, S 683. 

— s. a. Blitzableiter. 
Gebrauchsmuster, Anmelduug, neue 

Bestimmungen, 1898, S 829. 
Gegensprechcn, Mercadier, 1899, S 305. 

— aut. Rheostatregulierung, Discher, 
H., 1891, S 521. 

Gegenstromrolle, Canter, O., 1901, 
S 832. 

Gegenseitige Induktion s. Induktion, 

gegenseitige. 
Gehause von Wechselstrommaschinen, 

Bohmlander, H., 1902, S 659. 
Geldschrank, el. Sicherung, Toepffer n. 

Schadel, 1900, S 794. 

— s. a. Einbruchsmelder. 

j GeiBler-RShren zur Untersuchung mag- 
netischer Feldcr, Witz, A., 1890, 
S 427. 

Generatoren, asvnchrone, Heyland, A., 
1902, S 560 ; " Zicgenberg, R., 1902, 
S G44. 

ohne Phasenverschiebung, Ilev- 

land, A., 1901, S 633. 

— Bahn — von 1000 KW., Union, 
1902, S 45. 

■ Dimensioned 1900, S 943 Rdsch. 

Parallelschaltung, Dubs, II., 

1896, S 70. 

— fur Drehstrom, Hevland, 1901, S 72 ; 
Korda, D., 1900, S"709, 818: 1901, 
S 33, 115, 231, 299; Meyer, II. S., 

1901. S30; Rohde, P., 1901. S 31 ; 
Schiiler, L., 1901, S 31. 

Spannungsabfall, Nict hammer, 

F., 1901, S 255. 

— fiir Ghichstrom, Hobart, M., 1901, 
S 650; Short, S. H., 1901, S 326. 

groUe, Dettmar, G., 1901, S839; 

Pichelmaver. K.. 1901, S26G; Bo- 
then, A., 1901, S 191, 333. 
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.Generatoren fiir el. betriebenc Hebe- 
zcuge, Nicthammer. F., 1900, S33. 

— mehrphasige, Pichelmayer, K., 

1901, S 908. 

giinst. Sattigungsgrad, Korrodi, 

E. , 1902, S 47. 

— fiir die Niagarafalle* Buck, H. W., 

1902, S 677, 700. 

— polyrnorphe, Hospitalier, E., 1894, 
S 307. 

— fiir Wechselstrom, Korda, D., 1901, 
S 115. 

kurzgesohlossene, Ilorschitz, 

F. , 1901, S 537. 

— Untersuchungen, Eaunigardt, L., 
1894, S 79, 99; Corsepius, M., 1894, 
S 232. 

Generatoren s. a. Gleichstromgcnc- 
ratoren, Wecbselstromgeneratoren, 
Dynamomaschincn. 

Generatorgasanl., WeiBenbach-Griffin, 
\V., 1895, S 129. 

Gt-rben, elektrolytisches, 1890, S 317, 
527, 539, 628, 690: 1892, S 465; 
1894, S 37; Groth, 1890, S 675; 1891, 
S72; Lallouette it Toce, 1891, S390; 
Rigaut, 1890, S 515; Worms-Bale, 
1890, S 354; 1892, S 91 ; Zerener, H., 

1890, S 409. 

— nach Grotb, Kideal, S., 1891, S248; 
Unwin, W. C, 1891, S 375. 

Gerb- u. Bleichverfabren, 1891, S 102. 
Geruchbeseitigung in Akkuniulator- 

wagen, Ulbricht, R., 1899, S 687. 
Geschutzbetricb, el., 1890, S 537. 
Gcschwindigkeitsanzeiger, el., von 

Spratt, 1894, S 622. 

— fiir Strallenbahnen, GrolJe Berliner 
Strafienbahn, 1901, S 454. 

Geschwindigkcitsregulatoren mit el. 

Auslosung, Midler, H., 1899, S 603. 
Geschwindigkeitiistufen von Motorcn, 

Bebn-Eschenburg, H., 1902, S 1055. 
Gescbwiilste, the'rapeutisehe Behand- 

lung, 1890, S 478. 
Gesetze in Deutschland: Gesetzent- 

wurf, betr. die elektrischen Aulagen, 

1891, S 117. 

betr. Anlagen z. Vulkanisieren 

von Gummiwaren, 1902, S 226. 

betr. Ausfiihrung el. Blockein- 

ricbtungen, 1899, S 735. 

Elektrizitatsgesetz, 1891, S 235; 

1892, S 417. 

Zuriickstellung. 1892, S 396. 

— — betr. Enteignungsreeht, 1899, 
S 268. 

— — betr. Bestrafung d. Entwendung 
el. Arbeit, 1899, S 516, 906; 1900, 
S 1 Rdsch., 356. 



Gesetze in Deutschland, betr. Aus- 
fuhrungsbestimmungen zur Fern- 
sprech-Gebiihrenordnung, 1900, S291. 

betr. die el. Mafleinheiten, 1893, 

S119, 140; 1898, S 195, 210 ; 1899, 
S 117 Rdsch.; 1900, S 143, 208, 
265 Rdsch. ; 1901, S 435, 531. 

neues Patentgesetz (Auszug), 

1891, S 225. 

Vorschlage z. Anderung unseres 

Patentgesetzes, v. Hefner-Alteneck, 
F., 1900, S 278. 

betr. die Patentanwalte, 1900, 

S 511. 

betr. Schutz d. Telegraphenan- 

lagen (Entwurf), 1890, S 316. 

— — Telegraphengesetz. 1891, S 54, 
73, 220, 248, 272, 595. 691; 1892, 
S 75, 116, 166, 202, 232, 233, 235. 

Tclegraphen-Wcgc-Gcsetz, 1899, 

S 224, 889, 895 Rdsch. 
bctr.Ausfiihrungsbestiimnungen 

zum Telegrapheu-Wegegesetz, 1900, 

S 138. 

— • — Reichsgerichtsentscheidungbetr. 
das Wegerecht, 1899, S 160. 

zur Bekiimpfung unlaut. Wett- 

bewerbs, Stellung der Elektrotech- 
nik, Honigmann, E., 1900, S 375. 

Gesetze in Amerika: Staatstele- 
graphendienst in den V. St. A., 1892> 
S 234. 

— in Bulgarien: Schutzrecht neuer 
Erfindungen usw., 1892, S 267. 

— in England betr. el. Einhciten, 

1894, S 525. 

betr. Ausfuhrungsvorsebriften f. 

offentlicbe Fernspreehaulagen, 1900, 
S 222. 

— in Frankreich betr. Encrgicvertei- 
lungsanlagen, 1899, S 108; s. a. 

1899, S 91 Rdsch. 

— — betr. Bestimmungen iib. Fcrn- 
sprechnetze in Paris, 1892, S 197. 

betr. d. Verlegung el. Leitungen, 

1895, S 16; 1898, S 706. 

betr. Anlagen von Starkstrom- 

leitungen, 1895, S 16. 

— in Italien betr. die Fuhrung el. 
Leitungen, 1894, S 407. 

— in Osterreich: Neues Lokalbahn- 
gesetz, 1894, S 622. 

betr. Prufung u. Beglaubigung 

v. Elektrizitals - Verbrauchsmessern, 

1900, S 1025. 

— in Osterreich-Ungarn : 1'rivilegien- 
gesetze, 1893, S 619. 

— in der Schweiz : Bundcsgosetz betr. 
die el. Schwach- und Starkstrom- 
anlagen, 1900, S 187 Rdsch. 
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Gesetze in der Schweiz, betr. Sicher- 

heitsvorschriften iiber el. Anlagen, 

1900, S174. 
betr. Stromleitungen an Eisen- 

babnen, 1891, S 21. 
Gosprachszahlcr, Britt, 1900. S 301 ; 

Hefner- Altencck, 1900, S 181 ; West, 

J., 1896, S 518. 

— in Frankrcich, 1900, S 139. 
GespriichszeitmessKr, Mix t V Genest, 

1893. S271; Strccker, K., 1891, 
S 659; Welles, 1899, S 47. 

— fur Stadt - zu - Stadt - Leitungen, 
Abbot, H., 1898, S 874. 

Gestehungskosten der el. Beleuchtung 
in Paris, 1891, S 70. 

— elektrischer Energie, Hopkinsou, J., 
1892, S 707. 

Gesteinsbohrinaschinen, Meiflner, W., 

1895, S 537. 

Gestirne, magnetische Wirkung auf 
die Erde, Wild, II., 1894, S 295. 

Getriebe f. Trambahn-Motoren, Henry, 
J. C, 1890, S 351. 

Gcwerbeinspektoren in Osterreieh, 

1896, S 336. 

GewicM, spezifisches, Bestirnmung mit 
Acetbylenjodid, Neufville, R., 1892, 
S18. 

Gewichtsokonomie bei Dynamomaschi- 

nen, Rosenberg, 1900, S155; See- 

feblner, E. E., 1901, S 399. 
Gewinde, metrische, Nippoldt, 1893, 

S 39; V. d. Ing., 1895, S 545. 
Gewitter, Entladung der Wolken durcb 

Blitzableiter, Hcring, C, 1897, S 578. 

— Erklarungen, Krebs, A., 1890, S 99. 

— s. a. Atniospharische ElektrizitiU, 
Blitzschlage. 

Gewitteranzeiger fiir Fernsprechnetze, 
Engclmann, H., 1894, S 303. 

— fiir Fernsprechamter, 1897, S 447. 
Gczeitcn zur Erzeugung von Elt'ktri- 

zitat, 1895, S 809. 
Gicbtgasdynamo in Eisenhiittenwer- 

ken, Kollmann, J., 1900, S 205. 
GieCverfabren, el., Lohmann, A., 1895, 

S 325. 

Glas auf Mctall zu befestigen, 

Cailletet, 1891, S 90. 
Glasbausteine fiir Telephonkabinon, 

1897, S 300. 
Glasschneiden, 1890, S 562. 
Glasumsehalter fiir Telephonamtcr, 

O'Conuel, 1890, S 686. 
Gleichgewicht von gespanntem Phos- 
phorbronzedraht, Clocren, H., 1890, 
S 43. 

Gleiehpole bei Einphasengeneratoren, 
Henrion, F., 1898, S 837. 



I Gleichrichter, StraCenbeleucbtung ver- 
mittelst — , Taite, C, 1897, S 516. 
Gleichricbteranl., Wagner, 1896, S 80. 

— in Zurich, Pollak, 1896, S80. 
Gleichrichterverfaliren, Pollak, Ch., 

1897, S 359. 
Gleichrichterzellen. elektrolyt., Konig, 
E, 1902, S 47 1 : Wilson, E., 1898. 
S 615. 

— s. a. Aluminiumzellen. 
Gleichstrom fiir Bahnen, Huber, E., 

1899, S 182. 

— hoebgespannter. Kraft ubertragung, 
Genf, 1892, S 127. 

Lab. Apparate zur Erzeugung, 

Strasser, h., 1899, S 498. 

— Kraftiibertragung, Egger, E., 1892, 
S 137 ; Schulz, E., 1894, S 137. 

— s. a. Kraftiibertragung. 

— Messung mittelst Transformatoren, 
Ryan, H. J., 1901, S 626. 

— Seriensystem Thury, 1900, S 137. 

— aus Wechselstromkreiscn, 1890, 
S164; Koch, F. J., 1901, S 853. 

— Widerstand des menschlichen Kor- 
pers, Boyd, J. C, 1898, S 738. 

Glciebstromanker, Effekt - Verluste, 
Lenz, K., 1895, S 97. 

— Kurzschlufi der Spulen und Kom- 
mutieren des Stromes, Arnold, E., 
und Mie, G., 1899, S 97. 

— Transformatoreneigenscbaft., Eicb- 
berg, Fr.. 1901, S 563. 

— Vorgiinge bei Entnahme von Wech- 
sel-Stromen, Friese, M. R., 1894, 
S 89. 

— wec'hselstromdurobflossene, Fleiscb- 
mann, L., 1902, S 258. 

— Wickelungen, Arnold, E., 1896, 
S 62; Rothert, A., 1901, S 316. 

Gleichstrombogenlampen, Gleicbstrom- 
bogenlicht, s. u. Bogenlampen, Bogen- 
licbt. 

Gleicbstromgeneratoren siehe Gleich- 
strommaschinen. 

Gleichatromlicbtbogen, s. Lichtbogen. 

Gleich8tromkran, Steuerung, Vogel- 
sang, M., 1900, S 635. 

Gleichstrommaschinen der El.-A.-G. 
vorm. W. Lahmeyer & Co. auf der 
Pariser Weltausstell., 1900, S 367 ; 
Reignier-Bary, 1890. S 183; Kothert, 
A., 1901, S 714. 

— von Schuckert & Co. auf der Pa- 
riser Weltausstell. 1900, 1900, S 577. 

— von Walker, Wable, R., 1898, S872. 

— Ankerriickwirkung, Carhart, H., 
1891, S 457. 

Ausgleicb der — , Lundell, R., 

1900, S 397. 
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Gleichstronimaschincn, Ankerwiderst., 
Weltler, A., 1902, S 8. 

— Berechnung, Korrodi, E., 1902, 
S 1042. 

graphische, Fisclier-IIinnen, J., 

1894, S 397. 

— Bestimrauug tier Compoundierung, 
Fleischmannn, L., 1897, S 663. 

— fur Dreileitersystem, v. Dolivo-Do- 
browolsky, M., 1894, S 323. 

— Effektverlust im Anker, Grau, G., 
1894, S 594. 

— Erregung bei Vollast, Dick, E., 
1897, S 344. 

— Ervvarmung, Wilson, E., 1895, 
S 712. 

— Funkenbildung, Dick, E., 1898, 
S 802; Fischer-Hinnen, J., 189G, 
S 585; 1898, S 850. 

— — Beurteilungen in bezug auf — , 
Isler, II., 1899, S 714. 

— — Verhiitung der — , Fischer-Hin- 
nen, J., 1897, S 786. 

— Funkcngrcnze, Kapp, G., 1899, 
S 32. 

— groQe— , Dettrnar, G., 1901, S839; 
Fichelmayer, K., 1901, S 266 ; Ro- 
thert, A., 1901, S 191, 333. 

— fur Hochspannung (10000 Volt), 
Excelsior Electric Co., 1891, S 375. 

— rait Inncnpolcn, 1898, S 259. 

— Kompensation, Deri, M., 1902, 
S 949. 

— kompensierte, Eichbcrg, Fr., 1902, 
S 817 ; Mcnges, C. L., 1902, S 878. 

— Magnctfcld, Baumgardt, L., 1895, 
S 341. 

-• Regulator, Thomson, E., 1890, 
S 455. 

— Schwungrad-Dynamo, 100 l'S., No- 
wack, K., 1902, S 631. 

— Spannungsteilung mitt els Drossel- 
spule, Sengel, A., 1900, S 387. 

— Theorie, Sohlmann, J., 1891, S 373. 

— Verwendung fiir Wechselstrom, 
Forderreuther, A., 1891, S 267. 

— als Wechselstrommotor, Mordey, 

1890, S 42. 

— mit Wechselstrom - Schleifringen, 
Corsepius, M., 1891, S 311. 

— mit zwei unabhangigen Wickelun- 
gen, Versuche, Sengel, A., 1899, 
S 525. 

— Wirkungsgrad, Finzi, L., 1901, 
S 634. 

— s. a. Dynamomaschinen, Genera- 
toren. 

Gleichstrommotoren, Baxter El. Co., 

1891, S101; Thomson, E., 1890, 
S 650. 



Gleichstrommotoren, Anlasser, Selbst- 
schutzvorrichtung, Krause, R., 1901, 
S 1066. 

Stuf ung, Krause R., 1900, S 328. 

— Berechnung der Stromstiirke, Mul- 
ler, A., 1894, S 574. 

— mit veranderl. Tourenzahl, Hundt, 
A., 1902, S 235. 

— von 350 bis 1600 U. p. M., Behn- 
Eschcnburg, H., 1902, S 1055. 

— Wirkungsweisc, Vogelsang, 1899, 
S 115. 

Gleichstrommotoren s. a. Motoren. 
Gleichstromschalter, Unterbrcchungs- 

fuuken, Russel, A., 1902, S 894. 
Gleichstromverteilung, Systeme, Wil- 

king, Fr., 1890, S 8. 
■ — s. a, Encrgieverteilung, Stromver- 

teilung, Kraitiibertragung. 
Gleisfriktion, VergroCerung, 1895, 

S 521. 

Glimmer, Dielektrizitatskonstante bci 
hohcn Temperaturcn, Bouty, E., 1891, 
S 378. 

— Isolationsfahigkeit, Raphael, M., 
1896, S 39. 

— als Isolator, Moloney, T. O., 1901, 
S 163. 

— Kondcnsatoren, Bouty, 1890, S 364. 

— s. a. Micanit. 
Glocken, el., s. Lautewerke. 
Gliihlampen, 1895, S 761 Rdsch. ; Bins- 

wangcr-Byng, 1898, S 158, 493 ; Com- 
pagnie la Francaise, 1892, S 476 ; 
Coq, 1891, S 665 ; dc Khotinsky, 1894, 
S 85; Paislay, D., 1895, S 658; Pas- 
savant, 1898, S 417 ; Woodside, 1892, 
S 26. 

— Abblendung, Gaisberg, v., 1896, 
S 571. 

— Altersbeschlag, Nichols, E., 1893, 
S 152. 

— Aufhangung, vcrstellbare, Rentsch, 
H., 1891, S 8. 

— Ausschalter der Star El. Co., 1890, 
vS 651. 

— Betriebskosten, 1891, S 298. 

— Brenndauer, 1896, S 257. 

in Mailand, 1891, S 185. 

und Stromart, Rodct, 1890, 

S 561. 

— Dauerversuche, Haubtmann, Ch., 

1892, S 597. 

— Energieverbrauch, Feldmann, C. P., 

1893, S60; Bryan-Marsh-Co., 1901, 
S 222; Roux, G., 1892, S 451 ; Weber, 
C, 1897, S172. 

der A. E. G. - Lam pen, 1891, 

S 234. 
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Gluhlampen 



Gluhlampen, Enerpieverbrauch , ge- 
ringer, De Khotinsky, 1892, S 323. 

verschiedener. S. ic II.. 1892, 

S441, 464. 

— — Apparat z. Vergleichung, Brvan- 
Marsh-Co., 1901, S 222. 

— Energieverbrauch u. Lichtabnahme, 
S. & H., 1893. S 325. 

s. a. Gliihlampcn, LichtstiLrke. 

— Ersatz, kostenloser, in Chemnitz, 
1900, S796. 

— Faden aus Iridium, 1890, S 476. 

aus soltenen Erdcn, 1899, S 533. 

Formierung, Dyer, R., 1890, 

S 406; Keen, \V\, 1891, S 130. 
Hcrstellung, Konzessionspflicht 

fur — , Schlccht, A., 1902, S 320. 
Karbonisierung, Lenip, H., 1891, 

S 33. 

Kohlefaden, Vorteile langer — , 

1900, S 67. 
Zerstaubung, Stark. J., 1900, 

S 151. 

— Fasaungen, Carl, J., 1895, S 732; 
Jenkins, F.C., 1891, S 327 ; Sehwartz- 
kopff, 1892, S 143; V. d. El., 1901, 
S 647. 

Edisonfassung, Bautze, P., 1897, 

S 153. 

und FiiOe, Kaliberlchren, Hund- 

hausen, R, 1898. S 347. 
unverwechselbare, A. E. G., 1897, 

S 494. 

fur unverwechselbare Lampen, 

A. E. G.. 1897, S 494. 

— im Fcrnsprechbetricbe, 1894, S 211 ; 
1898, S 691. 

Miinchen, 1900, S 714. 

— Feuersgefahr, Ankersen, 1902, S 37. 

— Gasfiillung, Bleckrode, L., 1894, 
S 434. 

— innere Gasstnjme und Zerstiiubung 
der Kohle, Stark, J., 1900, S 151 ; 
GeiDler, 1896, S 387. 

— Herstellung, Epstein, .7.. 1892, S30; 
Kriiger. E. A.. 1898, S 817. 

Luftpumpc v. Berrenberg, 1900, 

S 214. 

— hochvolti^c, 1897. S 91 lldsch. ; 
Conzens, II. W., 1890, S 407. 

— fur 200 Volt, 1892, S 219. 

— Lcitungen s. Leitungen. 

— Leitungswiderstand b. Strorndurch- 
gang, Apt, R., 1898, S 122. 

— Leuchtkraft. Lapnaude. A., 1892, 
S 406. 

— Leuchtvcrmogen. Gruner, P., 1893, 
S 712. 

— Lichtmessumr. Fleming. A.. 1902, 
S 1135. 



G 1 uhlampen . Lich t starke , Spannnu ng 
und Verbraucli. Feldmann, C. P., 
1892, S667 ; 1893, S60; Ferguson, 
L. A., 1892. S89. 

— Lieferungsbedingungen, Gusindo, O., 
1896, S 786. 

— mit Linse, Freund, L., k Co., 1893. 
S360. 

— Messungen, Riggert. H., 1896, S 797. 

— Messungen, s. a. — Priifung, — Un- 
tersuchung. 

— Normalien, 18%, S 109; V. d. El., 
1896, S685; 1897, S 472. 

— Normalien fur LampenfuBe, 1899, 
S 330 ; Hundhauscn, R, 1900, S 921. 

— Xutzleistung, Randall, E., 1898, 
S 159. 

— Okonomie s. Gluhlampen, Energie- 
vcrbrauch. 

— Phosphorescenz, 1894, S 633. 

— einfaches Photometer, Hartmann& 
Braun, 1894. S 407. 

— Preise in Amerika, 1896, S571. 

in England, 1893. S 639. 

in Schweden, 1892, S 490. 

— Preisregulierung, 1894, S 253. 

— Produktion in Amerika, 1891. S 454. 

— Priifung, 1896. S 655 Rdsch., 716. 

— Priifapparat, Meyer. P., 1901, S 897 ; 
Elektrotechn. Institut, Frankfurt 
a, M., 1902, S 457. 

— Priifungsresultate der Rheinischen 
Gliihlampenfabrik. 1894, S 524. 

— Rheostat im Sockel, DoaIc, 1891, 
S 32. 

— Reparatur, 1891, S 142. 

— Schirm, Lohmann, A., 1897, S 327. 

— als Seismograph, 1891, S 652. 

— Spannung, Chamen, 1900, S 1023. 
Normalspannung, 1901, S 236. 

— Sparschalter, Dovle, 1891, S 32. 

— Tabellen der A. E. G.. 1890, S 353. 

— Temperatur der Kohleufaden, Ja- 
net, P., 1896, S 735 ; 1898, S 259. 

— Tcmperaturkoeffizient, Uppenborn, 
F., 1890, S 228. 

— Tischlampen. regulierbare, Helber- 
ger, H., 1901, S 66. 

— tragbare, Renard, 1890, S 363. 

— mit Transformator, Swinburne k 
Co., 1892, S 52. 

— Untersuchung., Epstein, 1895, S 7 18. 

— Vacua, Boccali, C, 1892, S 249. 

— - Verdunkelung. Stern, P., 1901, 

S 451. 

— Verwertuug ausgebrannter, 1897, 
S 778. 

— vielkerzigc. Woodside Co., 1891, 
S 706. 
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Gliihlampen als Vorschaltwiderstande 
fur Bogenlampen, 1893, S 103; Heim, 
C., 1892, S375. 

— Vorschriften des V. -d. EL, 1897, 
S 472. 

— mit Widerstand in der Fassung, 
Doyle, 1891, S 32. 

— Wirkungsgrad, Hoho, 1890, S 561. 

— Wirtschaftlichkeit, s. Gliihlampen, 
Energieverbrauch. 

— Zoll in Osterreich, 1898, S 462. 

— s. a,- Ncrnstlampen. 
Gliihlampenfrage, 1896, S 77 Rdsch., 

122, 6G4, 685 Rdsch. ; BuBmann, 1897, 
S45; Tleischhacker, 1896, S 115; 
Gusinde, 0., 1896, S 786; Vereini- 
gung der Vertreter von El.-W., 1895, 
S 778. 

Gliihlampenpendel der Firma R. Fri- 

ster, Berlin, 1894, S 141. 
Grammophon E. Berliner, Berliner, J., 

1898, S 614; 1899, S 147. 
Gold, elcktrolytische Schcidung von 

Silber, 1894, S 499. 
Graphit, Anlasser, Dietze, F. R., 1901, 

S 154. 

— als Sehmiermaterial, 1896, S 217. 

— Widerstand fur niedizin. Zwecke, 
Reiniger, Gebbert & Schall, 1892, 
S 210.. 

Graphophon, 1895, S 130. 
Grenzmagnetismus, spez., von Stahl- 

magneten, Andreas, E., 1897, S 485. 
Grubcnlampen, 1890, S 489; Bristol, 

L., 1890, S 198 ; Pollak, 1891, S 32. 
Gruben s. a. Bergwerke, Forderan- 

lagen, Minen. 
GrundmaBe, nietrische, Grunmaeh, L., 

1892, S 15. 
Gurtleitung, el., System Hubcr, 1894, 

S 392. 

Gufleisen, Hartlot, 1900, S 536. 
Giiterbahn, el., 1901, S 654. 
Gutermotorwagen, el. Bahn Bad Aib- 

ling-Feilnbach, KumuicrA:Co., 1898, 

S 821. 

Guttapercha, Feyerabend, E., 1900, 
S 134. 

— Auffindung, 1902, S 281. 

— Fabrikation, 1897, S 290. 

— Isolationsvennogen, Grawinkel, C, 
1891, S378; Zielinski, 1896, S 25. 

— Kabel, Untersuchung, B<'hn-Esc;hen- 
burg, 1892, S 399. 

— kunstliche, 1890, S 301. 

— Preis, 1890, S 67G. 

— Vorkommen, Abnahnie, d'Authou- 
ard, 1891, S 538. 



Hafen, el. Anlagen, s. miter Anlagen, 

el., Hafen. 
Haftpflicht von StraBenbahnen in 

Osterreich, 1901, S 604 ; 1902, S 15. 
Hammer, el., v. Dcpoele, 1891, S 9. 
Handbohrmaschine, el., C. u. F. Fein, 

Stuttgart, 1900, S 493 ; Hansa, EL- 

Ges., 1902, S 280. 
Handelsvertrag, Dcutsch - japanischer, 

1896, S 921. 
Handlampe, 1890, S 405. 
Hangegalvanometer, Edelmann, M. 

Th., 1890, 686. 
Hangelampen, Bergmann k Co., 1891 , 

S 261. 

Hartlot fur GuBeisen, 1900, S 536. 

Hauptknotenpunkt, Spannungsverlust, 
Mullendorff, E., 1894, S 236. 

Hauptleitungen fur Anlagen, Preece. 
H. W., 1891, S 397. 

Hauptschalter, automatischer, Berg- 
mann, 1891, S 53. 

Hauptstrommotoren s. Motoren. 

Hausanschlusse bei Wechselstrom- 
werken, Helm, R., 1899, S 247. 

— fiir hochgespannten Wechselstrom, 
Probst, 1896, S 314. 

Hausinstallationen, Peschel, A., 1896, 
S 274. 

— Por/ellanklemmen, Schilling, W., 
1900, S 722. 

— in Turin, 1897, S 772. 
Haustelegraphie. neuere Einrichtun- 

gen, Oesterreich, W., 1894, SG18. 
Haustelephonie, neuere Einrichtungen, 

Oesterreich, W. t 1894, S 618. 
Haustclcphonstation, Mix & Genest, 

1895, S 189. 

Hebepumpe, Union E.-G., 1895, S390. 
Heberschreiber des Undulators von 

Lauritzen, Dresing, 1892, S 113. 
Hebezeuge, el., Kolben, A., 1901. 

S 118. 

— Buchc-raufzug, 1898, S 807. 

— Elektromagnete fiir — , Holden, H., 

1896, S 188. 

— Generatoren, Motoren u. Schalt- 
apparate, Nicthammer, F., 1900, 
S 33. 

— Lastenaufzug der Gebr. Naglo, 
1894, S 626. 

— Laufkranwindc von Kolben & Co., 
1898 S 792. 

— selbsttatige Umkchr- AnlaJJwider- 
standc der A. E. G., 1900, S 260. 

— Steueruug, Vogelsang, M., 190C». 
S 635. 



Digitized by Google 



2(18 



Hcbeztmgo— Hochspanmmgsanlagen 



Hebezeuge, Waggouhebcwerke Station 
Hauptzollajut Wien, Egger, E., 1900, 
S 155. 

Hefnerlampe, Liebcnthal, E., 1895, 
S 655. 

— verunreinigter Brennstoff, Hefner- 
Alteneck, F. v., 1891, S 323. 

HeiGdampfmaschine, Schmidt, 1902, 
S 615. 

Heizen, el., 1895, S 93, 301 Rdach. ; 
1898, S 98, 146 ; Averdieck, 1895, 
S 335 ; Hartinaun, 1895, S 783 ; llel- 
berger, 1895, S 472; Voigt, 1896, 
S 127. 

— der Niagara-Kraftstation, Dunlap, 
E., 1897, S 282. 

— von StraJJenbahnen, 1890, S 692; 
1896, S 38. 

— u. Kochen, Kosten, Priicker, 1902, 
S 837. 

Heizapparate, el., Colin, L., 1897, 
S 132; Haak, 1898, S 304; Hel- 
berger, 1898, S 249. 

— mit SiliciumwidersULnden, Le Roy, 
1898, S 260. 

Helligkeit verschiedener Lokalitaten, 

Uerville, 1890, S 407. 
Hertz-Strihne, magnetisierende Wir- 

kung, Birkeland, 1894, S 338. 
Hera, elektromotorisehe Eigcnschaf ten, 

Waller, 1890, S 67. 
Hilfclcistung bei Unfiillen in el. Be- 

tricben, 1895, S 70 ; V. d. El 1899, 

S 728 ; 1901, S 237. 
Hilfsvorstellungen, mechanische, bei 

el. Vorgangen, Heinke, C, 1897, 

S 57. 

Hinrichtung init Elcktrizitat, 1890, 
S 467, 488, 575 ; 1891, S 391, 402, 
440, 706; 1892, S 310; 1893, S 15, 
231, 399, 471. 

Hitzdraht, MelJinstrumente von H. & 
Br., 1891, S 526. 

— Spannungsmcsser, Holden, 1892, 
S 347. 

von H. Sc Br., Asch, A., 1893, 

S 162. 

— Spiegel inst rument, Friese, R. M., 
1895, S 726. 

— Strommesser, Kollert, 1902, S 384. 
Hochbahnen, s. u. Bahncn. 
Hochfrequenz, Induktion, Thomson, 

E., 1892, S 415. 

— Phanomene, Tcsla, N., 1893, S 455. 

— Umformer fur — , 1898, S 627. 
Ih)chfrequenz3tr6me, Ohmsches Ge- 

sfttz, 1892, S 324. 
Hochspannung, disruptive Erscheinun- 
gen in Dielektricis, Steiumetz, C. P., 
1893, S 218. 



Hochapannung, Entladungen durch In- 
duktion, Thomson, E., 1892, S 304, 
343. 

— Gleichstrom, in Lausanne, Wyss- 
ling, 1902, S 1001. 

Kraftiibertragung, Gorling, O., 

1894, S 308 ; Schulz, E., 1894, S 278, 
340. 

— Isolationsmaterial, Skinner, Ch., 
1902. S913. 

— Kraftiibertragung, Behn - Escben- 
burg, 1894, S 261 ; Brown, Boveri k 
Co., 1902, S 243 ; Dihlmann, 1892, 
S 78. 

Grenzen, Koepscl, A., 1891, 

S 332; Steinmetz, C. P., 1891, S262. 

— Laboratoriumsapparat zur Erzeu- 
gung von Gleichstrom — , Strasser, 
L., 1899, S 498. 

— McBschaltung, Schuler, L., 1899, 
S 868; 1900, S 231 ; Widmann, F., 

1900, S 1G5, 301. 

— Jlessung, Heydweiller, Ad., 1893, 
S 29 ; Peukert, W., 1898, S 657. 

— Schutzkleidung, Artemieff, 1902, 
S 635. 

— Versucho, Koepscl, 1891, S 265; 
Masch.-Fabr. Ocrlikon, 1891, S 61, 
S 137 Rdsch. 

— Vcrsuche mit 40000 Volt, Siemens 
k Halskc, 1891, S 582. 

— Versuche mit 130000 Volt, Swin- 
burne & Co., 1892, S 251. 

— Verwendung von Drchstrom fur 
Bahnen, Reichel, W., 1900, S 453. 

— Wechaelstrom — , Herwcgen, 1896, 
S 739. 

— Wirtschnftlichkeit, Broisig, F., 
1899, S 383. 

Hochapannungsanlagen in Amerika, 
Blanck, W., 1902, S 665, 1127. 

— der Niagarafalls Power Comp., 

1901, S 790. 

— der Schweiz, Hcinzerling, 1898, 
S 230. 

— Stuttgart-Marbaoh, 1900, S 444. 

— mit 60000 Volt. Blanck, W., 1902, 
S 862. 

— Betrieb, Brown, 1891, S 116. 

— Fcrnsprecher von Mix k Genest, 
1898, S 555. 

— Fernsprech-Stationen, Heller, F., 
1898, S 496. 

— Gefahren, Grawinkel, C, 1891, 
S 111. 

— Sc-hutzvorrichtungen, Uppenborn, 
1901. S 979. 

— Sicherheitsvorschriften, 1897, S 115 
Rdsch. ; V. d. El., 1897, S 431 : 1898, 
S501. 
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Hochspannungsanlagen , Sicherungen, 
Hesse, C, 1899, S 623 ; Fischcr-Hinnen. 
1897, S274. 

— fjberlandzentrale, Apt, R, 1901, 
S 984. 

— Verluste, Schneller, Aug., 1891, 
S 107. 

Hochspannungsapparato, Bertram, H. 
A., 1900, S 667; Schuh, H, 1902, 
S 652. 

— Spannungsmesser, Eichung, Janet, 
P., 1896, S 269. 

Hoehspannungs -Ausschalter, Froitz- 

heim, J., 1900, S 977. 
Hochspannungsbatterien, FeuBner, K., 

1899, S632; Weber, C. L., 1891, 

S425. 

Hocbspannungsblcisicherung, Fischer- 

Hinnen, 1897, S 274. 
Hochspannungsblitzableiter, Gorges, 

H., 1897, S 214. 
Hochspannungselektrometcr v. Ebert- 

Hoffmann, Untersuchungen, Baum- 

ler, Chr., 1900, S 1015; Schwartz, 

A., 1900, S 1076. 
Hoch spannungsf e rnsch al ter, Ank ers en, 

C, 1902, S 644. 

— Okonomie, Geist, E. H., 1902, 
S 47 ; Scholtes, 1902, S 99. 

Hochspannungsisolatoren, 1898, S 210. 

— Deltaglocke, 1900, S 293. 

— Priifanlage, Bitter G., 1902, S471. 
Hochapannungskabel, 1898, S 852 ; 

Hamburger Gummikamm-Co., 1899, 
S 53; Schafer, O., 1901, S 1070. 

— von S. & H, Kopscl, A., 1899, 
S 282. 

— Abnahmepriifung, 1902, S 549. 

— Versuche, Hassold, A., 1899, S 189. 
Hochspannungsklemmen, Kowaleff, P. 

v., 1899, S 249. 
Hochspannungskondensatoren, Lom- 

bardi, 1899, S 714. 
Hochspannungsmaschinen, Ringanker, 

Baumgardt, L., 1893, S 331. 
Hochspannung8schalter s. Ausschalter. 
Hochspannungsuntcrbrcchcr von 

Sprecbcr, 1900, S 28. 
Hochststrom, aut. Ausschalter, Wil- 

kens, K., 1892, S 368. 
Hornerblitzableiter, Brown, C.E., 1901, 

S 613. 

— mit Eisenarmierung, Klein, E., 
1901, S 1045. 

Hohlzylinder, eiserne, magnetisches 
Verhalten, Kalischer, S., 1894, S548. 

Hohlspiegcl von Schmidt & Hacnsch, 
Martens, F., 1898, S 506. 

— objektive Spiegelablesung, Sehone, 
O., 1898, S 570. 

Gencmlrpglstt* ETZ. 



Hohlspiegel, parabolische, fiir Schein- 

werfer, Cowper-Colcs, Sh., 1898,8126. 
Holz, Widerstand, 1890, S 332. 
Holzfaser als Papier in dcr Elektro- 

technik, Rabinowicz, J., 1900,8948. 
Horchanzciger fiir Fornsprechanlagen, 

1902, S 135. 
Hubmagnete, Beneke, W., 1902, S252; 

Dietze, F. R, 1902, S 131 ; 8chuler, 

L., 1902, S 207. 
Hiittenbetrieb, el., Burke, Idaho (V. 

St. A.). 

Hughes-Apparate, 1901, S 815 ; Groos 
& Graf, 1895, S 292. 

— Duplex von Teufelhart, Discher, 
H., 1891, S 385. 

— Erhohung der LeistungsfiLhigkeit, 
Conradt, G., 1900, S 773, 1033; Pie- 
rart, J., 1900, S 834. 

— Verbesserungen, West, J. H., 1892, 
S413. 

Hugbesbetrieb, Verbesserung. Miiller, 

E., 1892, S 277. 
Hughesiibertragung mit Baudot-Belais, 

Tobler, A., 1897, S 446. 
Hydrometer, Holden, 1890, S 67. 
Hydrophon, Mc. Evoy, 1893, 8 495. 
Hygiene, Verordnungcn fiir Akkumu- 

latorenwerke, 1898, S 330. 
fur Anlagen zura Vulkanisieren 

von Gummiwaren, 1902, S 226. 
Hysteresis, dielektrische, Steinmetz, 

C. P., 1892, S 227. 

— elektrostatische, Rotatiouen, Arno, 
E., 1893, S 17. 

Hysteresis, magnetische, du Bois, 

1896, S 543; Epstein, J., 1902, 
S 57 ; Niethammcr, F., 1898, S 669 ; 
Steinmetz, C. P., 1891, S 62; 1892, 
S519; 1895, S 623; Sumec, J. K., 
1902, S 22. 

— Bcpriff, Prioritat Warburgs, 1891, 
S 103. 

— EinfluOd. Spannungskurvc, Fleisch- 
mann, L., 1897, S 288. 

— Gesetz, Friese, R M., 1895, S 669 ; 
Steinmetz, C. P., 1892. S 136. 

— Koeffizient, Stern, G., 1901, S432. 
von Steinmetz, Ebeling, A., 

1897, S 276. 

— ■ Korapensation der Wirkungen, Aba- 
kanowicz, A., 1893, S 566. 

— McDapparat v. Blondel-Carpentier. 
1899, S178; Armagnat, 1898, S858; 
1899, S178. 

— rotierende, Baur. C, 1902, S 186 : 
Dina, A., 1902, S 41 ; Hiecke, R, 
1902, S 142; Schcnkel, M., 1902, 
S 429. 

14 
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Hysteresis, Temperaturkoeffizient, 
Kunz, W., 1892, S 245; 1894, S194. 

— bei Transformatoren, Ewing, 1892, 
S 391. 

Messung, Evcrshed, S., 1892, 

S 672. 

— Voreilwinkel, graphische Erniitte- 
lung, Jacobson, F., 1901, S 529. 

— bei Wechselstrikncn, Finzi, G., 

1891, S 335. 
Hysteresisverluste, Benischke, 1901, 

S 313. 

— Bestimmung, Gill, J., 1898, S 5. 

— bei Drehstrommotoren, Hissink, J., 
1901, S 226, 375. 

— in Dynamoankero, Corsepius, M., 

1892, S 443. 

— in Eisenstreifen, 1897, S 376. 

— Energicverlust, Steinmetz, C. P., 
1891, S 133. 

— Messung, Spencer, Th., 1892, S 163. 

— Trennung, Kamps, H., 1901, S 111. 

— Trennung von Foucault-Verlusten, 
Kapp, G., 1891, S 357. 

— Vergleichung des Exponenten mit 
dem der Reibung von Quecksilber- 
dampf, Weiler, W., 1897, S 688. 

— Vermehrung mit der Zeit, Roget, 
S. R., 1899, S 189 Rdsch. 

I. 

Illumination, el., in Berlin, 1897, 
S 269. 

— Gluhlampcnschinn, Lohmann, A., 
1897, S 327. 

Indikator fur magnetische Drehfelder 
u. Wechselstromspannungen, Ebert, 
H., 1898, S 405. 

— zur Bestimmung der relativen 
Kurbellage laufender Maschinen, v. 
Kowoleff, P., 1900, S 502. 

— fur Strom, Eichborg, F., 1897, 
S 556. 

— fur Wechselstrome, Kiibler, W., 
1897, S 652. 

Induktion in Doppelleitungen und 
Elektromagneten, Vergleich, Christi- 
ani, W., 1894, S 412. 

— einseitig verlaufende, Puluj, J., 
1891, S 419. 

— elektrostatische, zum Telegraphie- 
ren, Edison, Tb., 1892, S 104. 

— gegenseitige in Doppelleitungen, 
Grawinkel, C. 1891, S 653. 

Messung, Sahulka, J., 1891, 

S 371. 

paralleler Driihte. Ilutcliinson, 

C, 1890, S 052. 
Richtungswiderstiinde. Herzog, 

J., u. Feldmann, C. P., 1900, S307. 



Induktion bei holier Frcquenz und 
Spannung, Thomson, E., 1892, S 415. 

— durch Hochspannungsentladuugen. 
Thomson, E., 1892, S 301, 343. 

— in mehradrigcn Kabeln, Dresing. 
P., 1892, S 230. 

— Niveauflachen, Strecker, K., 1892, 
S 125. 

— Schutz der Fernsprechleitungen, 
Strecker, K., 1892, S 128. 

— Telegraphieren mittelst — . Ever- 
shed, S., 1899, S 403; Preecc, 1894, 
S139; s. a. Induktionstelegraphie. 

— telephonische, Wiesner, K., 1890, 
S 144. 

— Thomsonsche Versuche, Fleming. 
J. A., 1890, S 387. 

— unipolare, Arnold, E.\ 1895, S 136: 
Cohen, H, 1902, S 921 ; Weber, C. 
L., 1895, S 513. 

— — und nonpolare, Vogel, Fr., 1893. 
S 717 ; 1894. S 124. 

— unregelmallige in Ankern, Vogel. 
Fr., 1890, S 681. 

— Versuche, Thomson, E., 1893, S 238. 
Induktion s. a. Selbstinduktion. 
Induktionsanruf s. Induktionswecker. 
Induktionsapparatc, Unterbrechungs- 

vorrichtungen, Dessauer, F., 1899. 
S 220. 

— Wirkung des Kondensators im — . 
Mizuno, T., 1898, S 426. 

— Elektrodynamometer, Mooser, J , 
1891, S 37. 

Induktionserscheinungen, Erkl. durch 
d. IIuyghensschenMechanismus, Rav- 
leigh, L., 1890, S 474. 

— in Tclephon- und Telegraphenlei- 
tungen, Munch, 1895, S 798. 

Induktionsgesetz, Bemerkungen, Bres- 
lauer. M., 1898, S 498. 

— Fassung, Breslauer, M., Marburg. 
L., Westberg, N., Feldmann, E.. 
1898, S 652; Feldmann, E., 1898. 
S 605 ; Marburg, L., 1898, S 558 . 
Westberg, N., 1898, S 569. 

Induktionskapaziliit v. Kabelschleifeu, 
Kempe, H., 1892, S 516. 

— fiir Telephonstrome, Safford, F. H. 
1890, S 251. 

Induktionskouffizicnten, Bestimmnug 
mit Differentialgalvanometer, Sa- 
hulka, J., 1891, S 371. 

— Messung, Andriesscn, H., 1896. 
S 170, 435. 

Induktionskurvcn. Darstellung, Kath, 

II., 1898, S 407. 
Induktionsmaschinen, Lcblanc, 1899, 

S 108. 
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Induktionsmotoren, Steinmetz, Ch. P., 
1895, S 727. 

— Anlassen, Schwartz, A., 1902, S795. 

— Berechnung d. char. Kurven, Lind- 
strom, A., 1902, S 521. 

— Bremsung, Eichberg, F., 1898, S784. 

— Definition, Hey land, A., 1902, S794. 

— Diagrainme, Goldschmidt, It., 1900, 
S 693. 

— Einpbascn — , Eichberg, F., 1899, 
S 505 ; Steinmetz, C. P., 1899, S 439. 

— Kurven, charakteristische, Berkitz, 
P., 1902, S 643. 

— Leerlaufreibung, Blanc, P., 1900, 
S 131; Braun, R, 1899, S 685. 

— Tourenregulierung, Osnos, M., 1902, 
S 1075. 

— mit veriinderl. Umlaufszahl, Niet- 
hammer, F., 1898, S 748. 

■ — fur Wechselstrom, Steinmetz, Ch., 

1897, S 713. 
Induktionsrolle fur Fcrnsprcchiiber- 

trager, Lockwood, Th., 1890, S 672. 

— — Leistung, Pierard, E., 1891, 
S 432. 

Induktionstelegraphie, 1897, S 376; 
Preece, W., 1892, S 674. 

— magnetelektrische, Preece, W., 1901, 
S 531 ; s. a. Induktion. 

Induktionsiibertrager, Miinch, 1895, 
S 254. 

— im Fernsprechbetriebc, Christiani, 
W., 1894, S 505. 

Induktionswecker, Einfiihrung in 
Deutschland, 1892, S 502, 660. 

— fur Fernsprechor, O'Conncl, J., 
1890, S 276. 

— fur Telegraphenleitungen, Schroder, 
W., 1895, S 738. 

Induktorium, Thomson, E., 1897, 
S 532. 

Industrie, elektrochemischc, in Eng- 
land, Weil3, Ch., 1898, S 211. 

Industrie, el. : 
Amerika, 1890, S 142, 260; 1894, 

1894, S 20, 129 ; Sohollmann, 1890, 
S 142; Ausfuhr Nordamcrika-s, 
S 539 ; 1900, S 107 ; Hospitalier, E., 
1899, S 877 ; amcrik. in Deutsch- 
land, Wessels, E. J., 1895, S 792. 

Deutschland. 1896. S 295; im .Tahre 
1893: 1894, S468; imJahrel894: 

1895, S 11, 29, 40, 58, 86; im Jahrc 
1895 : 1896, S 1 Rdsch., 13, 29, 37, 
50, 68, 121; in Berlin, 1890, S 526; 
1898, S 580; 1899, S 580; 1901, 
S 810, 835 ; im Handelskammerbe- 
zirk Dresden: im Jahrc 1899: 1900, 
S 1004; dcutsche in Transvaal, 
1894, S 504. 



Industrie, el. : 

England, 1900, S 66 ; 1901, S 705; 
Crompton, 1895, S75; Swan, 1898, 
S241; Entwicklung, Kapp, G., 
1894, S 310 ; Lage der Beleuch- 
tungsgesellschaften, London, 1890, 
S640. 

Italien, Entwicklung, 1899, S 877. 

Mexiko, 1897, S 54. 

Osterreich, Anlagen 1902, 1902. 
S 1084; Niederosterreich, 1892, 
S 92 ; in Wicn, 1891 S 513. 

Ostcrreich-Ungarn, 1900, S 397, 826, 
1086; Honigmann, E., 1900, S 115, 
262 ; Kolben & Co., 1900, S 231 , 
Kopecky, E., 1900, S 186. 

Schweden, Carlson, B., 1900, S 122. 

Schweiz, 1900, S 69 ; 1902, S 987. 

Spanien, 1892, S 488 ; 1901, S 104. 

Ungarn, 1899, S 862; 1900, S 69. 
Industrie, el., Bedeutung und Entwick- 
lung, Lahmeyer, W., 1891, S 183. 

— Entwicklung und Lage, Preece, W. 
II., 1898, S 783 Rdsch. 

— und Geldmaxkt, 1897, S 739. 

— und Kricg, 1898, S 315. 

— Prcise v. el. Erzcugnisscn in RuB- 
land, 1896, S 201. 

— Telephonindustrie in den V. St. A., 
1902, S 134. 

— Wettbewerb, 18%, S 308, 339. 
Influenzmaschine, Wimshurst, 1891, 

S 262. 

Inhalieren von Ozon, Schiitze, 1892, 
S 200. 

Inklination, magnetische, sakulare Va- 
riation, Blascrna, 1899, S 712. 

Innenpolmaschine, 1898, S 259. 

Insektcntotung, Graf Piickler, II.. 
1892, S 340. 

Installationen, Entwicklung, Paris, 
1892, S 115. 

— in fcuchtcn Gegenden, Pflaumcr, 
F., 1896, S 305. 

— Inneninstallationen, Stadtvorwal- 
tung Paris, 1895, S 647. 

— Verbesserungen, Uppenborn, P., 
1896, S 364. 

— fur 250 Volt, Passavant, 1898, S 463. 
Installationsmaterial der A. E.G.Gorz, 

1890, S678; Passavant, 1898, S 163. 

— Fritsche & Pischon, 1890, S 323. 

— Hartmann & Braun, 1896, S 681. 

— Hundhausen, 1897, S 27. 

— Konstruktion u. Priifung, V. d. El., 
1902, S 417. 

— nach don Sicherheitsvorschriften d. 
V. d. EL, 1902, S 762 ; Hundhausen, 
R, 1898, S 571. 

14* 
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Installationsmaterial fur 250 Volt, 
Passavant, H., 1898, S 591. 

Installationssysteme, Berginann & Co., 
1891, S216; Hartmann & Braun, 
1893, S 290, 549; Peschel, 1902, S202. 

— von Peschol, Hazcmeyer, F., 1902, 
S307; Scubel, Ph., 1902, S356. 

— feuersicheres, 1897, S 1G8. 
Installationsvorschrift., Boston, Mass., 

1893, S 410. 

— Paris, 1891, S 665. 

— des Verbandes der Fcucrversichc- 
rungs-Gcsellschaften, 1893, S 307, 
399, 472. 

— s. a. Sicberheitsvorschriften. 
Installationswcsen, 1902. S 521, 697, 

940, 1133. 
Intensitlit von Telephonwirkungen, 

Mercadier, E., 1891, S 71. 
Iridiurnfaden fiir Gliihlampen, Poland, 

L., 1890, S 176. 
Isolacit, Baeumcher & Co., 1897, S 495. 
Isolation, Abhangigkeit von d. Span- 

nung, Heim, C, 1890, S 169. 

— von Akkumuiatoren, Messung, 
Liobenow, C, 1899, S 360. 

— Erhaltung, in Anlagen, Voigt, H., 
1902, S 939. 

— Kontrollsystem, Kallmann, M., 
1898, S 683. 

— Mcssungcn wahrend des Betriebes, 
Bruger, Th., 1902, S 901 ; Frolich, 
O., 1893, S 48. 

an Dreileitcranlagen, Kollert, 

J., 1899, S 179. 

— — bei Mehrleiternctzen, Miillen- 
dorff, E., 1896, S 661 ; 1902, S 1080. 

an Starkstroinanlagen, Skutscb, 

R,, 1897, S 142. 
an unterirdischeu Leitungen, 

Grawinkel, C, 1890, S 366. 

— aus Papier fiir Leitungen, 1890, 
S 292. 

— Verhaltcn bei holier Spannung, 
Skinner, Ch., 1902, S 913. 

Isolationsfehler, Auffindung, Hiecke, 

R., 1892, S 531. 
Apparat zur — , Sandy &: Easter, 

1891, S 455. 
Briicke zur — , Raphael, F., 

1897, S 401. 

— Bestimmung, Kallmann, M., 1893, 
S 545. 

— bei unterirdischen Leitungen, Car- 
dew ii Baynold, 1894, S 507. 

Isolationsmaterialien, Hartmann & 
Braun, 1901, S 327. 

— Ambroin, Kleinsteubcr, G., 1895, 
S 383. 



Isolationsmaterialien, Isolacit, Baeum- 
cher & Co., 1897, S 495. 

— Lithin, 1898, S 42. 

— 01, 1897, S 153 Rdsch. 

— Stabilit, A. E. G., 1893, S 278. 

— Vulkanfiber, Miiller, Eug., 1892, 
S 72. 

— Induktionskapazitat, spez., Saf- 
ford, F. H., 1890, S 251. 

— fiir hohe elektromotorischc Kraftc, 
Hoor, M. v., 1893, 716. 

— Rezepte, 1891, S 558. 
Isolationsmesser, Heim, C, 1894, S62: 

nartmann & Braun, 1898, S815; 
Raps, A., 1897, S 196. 

— automatischer, Frolich, O., 1895, 
S 358. 

— fiir Wechselstrom, Benischke, G., 
1899, S 410. 

Isolationspriifung von Gleichstroman- 
lagen wahrend des Betriebes, Fro- 
lich, 1894, S 193. 

— von StraCcnbahnen, Stobrawa, M., 
1898, S287. 

— von Wechselstromanlagen, Wil- 
kens, K., 1897, S 748. 

Isolationawiderstande von Beleuch- 
tungskabeln, 1890, S 383. 

— von Guttapercha, Grawinkel, C, 

1891, S 378. 

s. a Guttapercha. 

— von Leitungsmaterial, Rabinowicz, 
R., 1901, S 98. 

— verschiedener Materialien, 1892, 
S 406. 

— Messung, Campbell, A., 1895,8115. 

— gebraucht. Porzellandoppelglocken, 
Strocker, K., 1893, S 503. 

— von Porzellandoppelglocken, Priif- 
vorrichtung, Billig, R., 1892, S 338. 

— von Tclephonkabeln, Strecker, K., 
1901, S 959. 

Isolatoren, Hartmann & Braun, 1900, 
S 1072. 

— fiir Hochspannung, Priifung, Has- 
kin, S., 1898, S 160. 

— f. Oberleitungen, HarburgerGummi-i 
kamm-Co., 1901, S 754. 

— Olisolatoren, Schomburg, H., 1891, 
S 691. 

— Porzellandoppelglocken, 1897, S 338. 

— Priifung mit Hochspannung, Ritter, 
G., 1902, S 471. 

— Zwischenisolator fur Bahnober- 
leitungcn, Hesse, 1900, S 957. 

Isolienmstrich, Roefller & HaClacher, 

1892, S 15. 

Isolicrdubcl, System Rentzsch, 1900, 
S 85. 
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Isolierglocken, Befestigung auf Eisen- 

stiitzen, Lowit, A., 1900, S 110; llie- 

del, J., 1900, S 53. 
Isolierhandschuhe, Internation. Preis- 

ausschreiben, 1900, S 644. 
Isolierklammer aus Vulkanfiber, Wil- 

fert, J., 1892, S 419. 
Isolierrohr, Dichtigkeitspriifg., Jchnke, 

M., 1897, S 572. 

— mit Eisenarmierung, Bergraann, S., 
1895, S 132. 

Isolierrollen, 1896, S 430. 

— der Firma Hartmann & Braun, 1900, 
S 1072. 

Isolierung von Leitungen, Anforde- 
rungen, Preece, W., 1892, S 140; 
Heim, C, 1892, S 194. 

— von Strafienbahnschienen, 1896, 
S 205 Rdsch. 

J. 

Jablochkoff-Kcrzen, Beleuchtung in 

Paris, 1896, S 736. 
Jandus-Bogenlampe, Korting, 1896, 

S 347. 

Janusnebenstellen, Zopke, 1902, S 151. 
Joulemeter, Edison & Co., 1892, S397. 
Jungfraubahn s. Bahnen, Zahnrad- 
bahnen. 

K. 

Kabel, Berthoud-Borcl, 1890, S 392 ; 
Thompson, S., 1894, S716. 

— Apparate zur Untersuchung, Edel- 
mann, M. Th., 1901, S 79. 

— Beschadigungen, 1894, S 703. 
v. Beleuchtungs — , 1894, S 703. 

— Darstellung des Verlaufes tele- 
graphischer Zeichen in langen — , 
Breisig, F., 1900, S 1046. 

— Diakabel, Wordingham, C. H.,1902, 
S 244. 

— Erwarmung, Apt, R., 1900, S613; 
Herzog, J., u. Feldmann, CI., 1900, 
S 783; Wilkens, K., 1900, S 691. 

— Explosion, 1902, S 109. 

— Fchlerbcstimmung s. — unterscc- 
ische, Fehlerbestimmung. 

— Guttapercbakabel, Untersuchungen, 
Behn-Eachenburg, 1891, S 399. 

— Herstellg., O'Gorman, 1901, S276; 
Johnson & Philipps, 189G, S 537., 

— fur Hochspannung, 1898, S 852; 
Schafer, O., 1901, S 1070. 

von S. & H., Kocpsel, A., 1899, 

S 282. 

Versuche mit 10000 Volt, Has- 

sold, A., 1899, S 189. 

— Isolation, CGorinan, 1901, S 485. 



Kabel, Isolation, s. a. — Luftisolation, 
Papierisolation. 

— Isolationswiderstand, 1890, S 383. 

— Kapazitat, Andriessen, H., 1897, 
S 792 ; Young, J. Elton, 1899, S 386. 

— fur Kohlenminen, 1894, S 512. 

— konzentrische, Fortpflanzung von 
Wechsclstrom, Fleming, J. A., 1891, 
S 113. 

Spannungen gegen Erde, Behn- 

Eschenburg, 1892, S 604. 
Spannungssteigerungen, Neu- 

stadt, L., 1893, S 253. 

— kunstliche, Vesper, F., 1892, S312. 

— Lange der submarincn — , 1892, 
S 51 ; 1899, S 140. 

— Luftisolation, Clouth, F., 1895, 
S 177. 

— Luftraumkabel, Austrocknen, 
Petsch, R., 1897, S 206. 

— mehradrige, Induktion, Dresing, P., 
1892, S 230. 

— Normalien, 1900, S 835 Rdsch. ; V. 
d. El., 1901, S 517. 

— mit Papierisolation, Cracken, Mc. 
E., 1893, S327. 

— Reparaturen, 1894, S 620. 

eincs Nordseekabels, 1894 S 523. 

— Selbstinduktion, Breisig, F., 1899, 
S 842. 

— StaatszuschuB zu den australischen 
Tclegraphenkabeln, 1894, S692. 

— fiir Starkstrom, Kapazitat, 1901, 
S 147 Rdsch. 

— fiir Stark- und Schwachstrom, Zapf, 
G., 1899, S 583. 

— Statistik, 1901, S 346. 

— tote, 1894, S 370. 

— untorseeische, aut. Abgabe von 
Wechselstrom, Dresing, P. Ch., 1890, 
S 192. 

Dimension und Leistungsfahig- 

keit, 1894, S 565. 
Fehlereingrenzung, Jordan, 1890, 

S 139 ; Rymer-Jones, J., 1902, S 10 ; 

Schaefer, C, 1897, S 722. 
Fernsprechkabel, Krarup, C. E., 

1902, S 344. 
Schnelltelegraphie, Dresing, P., 

1892, S 113. 

Storungcn, 1896, S 669 Rdsch. 

durch el. Bahncn, Trotter, 

A., 1897, S 557. 
Stromlauf, Rossel, F., 1898, 

S 142. 

Cbersicht, 1890, S 153. 

Wechselstrommcssungen, Cre- 

hore, A. C, 1901, S 234. 
Zweifachbetrieb, 1896, S 469. 
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Kabel, Untersuchung, Edelmann, M. 
Th., 1901, S79. 

— Verlusto, 1899, S 149 Rdsch. 

— fiir Weohselstrom, Andriessen, H., 
1898, S 834. 

Kapazitat, Mordey, W. M., 1901, 

25 102. 

Kabel s. a. Fenisprecbkabel, Tele- 

graphenkabel. 
Kabelabkommen, Deul sch-niederliindi- 

scbes, 1902, S 371. 
Kabelbrand in Kopenhagen, 1899, 

S 900. 

Kabelbriiche, 1890, S489; 1891, S89; 
1894, S692. 

— im malayiscben Archipel, 1890, 
S 648. 

Kabeldampfcr v. Podbielski, 1899, 
S 859. 

Kabeldepeschen, photographische Auf- 

nahme, 1897, S 491. 
Kabcldurchschlage, Kapp, G., 1899, 

S 896 ; Stark, L., 1900, S 53. 

— bei Hochspannungskabeln, Hambur- 
ger Gummikamm-Co., 1899, S 93. 

Kabelempfanger, Ader, 1897, S 416. 
Kabclflotte der Welt, 1896, S 199. 

— s. a. Telegrapbenflotte. 
Kabelgalvanoineter, transpoi tables, v. 

Hartmann & Braun, 1891, S 118. 
Kabelgebiihren, bohe, in England, 

1900, S 12. 
Kabelkaniile, Explosionen, 1890, S155; 

1896, S 162. 
Kabelkastcn, Natriumniedersehlage 

iu-~, 1895, S 168. 
Kabellegung, Wien, 1894, S 605. 
Kabelleitungen bei Hughesapparaten, 

Breisig, F., 1895, S 317. 

— Induktion, Breisig, F., 1895, S 164. 
Kabelmeflwagen, Uppenborn, F., 1897, 

S 33. 

Kabelnetze, giinstigste Anordnung, 
Baumgardt, L., 1891, S 485. 

— Kostenbereehnung, Rasch. G., 1890, 
S 658. 

Kabelprease, bydraulisrlie, iin Gruson- 

werk, 1893, S 607. 
Kabelschleifcn, Induktionskapazitat, 

Kempo, H., 1892, S 516. 
Kabelschnellscbreiber mit Entladevor- 

richtung, Muirhead, 1897, S 320. 
Kabelscnder, aut., fiir Woobonistrome, 

Crehore, A. C, 1901, S 23iL 
Kabelsonde, Johnson, CI., 1895, S129. 
Kabcltelegraphie, Delany, B., 1895, 

S 42. 

— Gebeeinrichtung, KarraC, Th., 
1898, S 171. 



Kabeltelegraphie, Kurvenform, Breisig, 

F., 1901, S415. 
Kabcltransformator, Siemens, Bros., 

1892, S 157. 
Kabelverbindungen, FeuJJncr, K., 1895, 

S 66. 

Kabelwerk von S. S: II., A.-G., Dihl- 

mann, C, 1900, S 477. 
Kalander, el. Antricb, Schindler, K., 

1900, S 387. 
Kaliberlehren fiir LampenfiiBe und 

Fassungen, Hundhausen, R., 1900, 

S 921. 

Kalorimeter, amperemetrisches, Edel- 
mann, M. Th., 1891, S 98. 

Kaltemaschinen, el. betriobcn, 1895, 
S 372. 

Kanalboote. el., 1898, S 95 Rdsch., 
211. 

Kaniile fiir Leitungen, WayB & Co., 

1890, S 81. 
blanke, Crompton, B., 1892, 

S 648. 

— in den Wiinden der Wohnhiiuser, 

1893, S 206. 

— unterirdisehe, New-York, 1891, 
S 33. 

Kanalschiffahrt, el., 1895, S 782. 
Kapazitat, Abhangigkeit von Tempe- 
ratur und Zcit, Hopkinaon, J., 

1897, S 583. 

— von Akkuinulatorenbatterien, Vor- 
ausbestimmung, Rossander, C. A., 
und Forsberg, E. A., 1900, 3 881. 

— von Fernsprechkabtdn mit Doppel- 
leitungon, Breisig, F., 1899, S 127. 

— von Kabeln, Andriessen, H., 1897, 
S 792. 

— von Kondensatoren, Phys. Techn. 
Beichsanstalt, 1901, S 472 ; Tobler, 
A., 1899, S 639. 

— — Entladeschliissel zur Messung, 
Heim, C, 1890, S 556. 

— hangender Leitungsdnihtc, Hou- 
ston, E. J., und Kennelly, A. E., 

1894, S 586. 

— oborirdischer Leitungen, Breisig, 
F., 1898, S 772. 

— Messung mit Wage, Peukert, W., 

1898, S 50. 

— von Schleifenleitungen, Cassierei , 
1900, S966. 

— langer Seekabel, Young, J. Elton, 

1899, S 386. 

— und Sclbstinduktion im Wechsel- 
stromkreisc, Feldmann, C. P., 1892, 
S 86. 

— und spezifische Atherdichte, Hou- 
ston, J. E., u. Kenellv, A. E., 1891, 
S 206. 
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Kapazitat von Starkstroinkabeln, 1901, 

5 J 17 Kdsch. 

— imWechselstrombetriebe, Kapp, G., 
1891, S 114. 

— von Wechselatrornkabeln, Mordey, 
W. M., 1901, S 102. 

Kapillarelektrometer, trans portables, 

Berget, 1891, S 198. 
Ka&se, el., fiir Telephonstationen, Mix 

6 Genest, 1891, S 373. 
Kathodcnstrahlen, Darstellung, Zen- 
neck, J., 1899, S 228. 

— FarbeniLnderung von Salzen, Gold- 
stein, 1897, S 566. 

— Verwendung, Seefehlner, E., 1899, 
S 120. 

— im Weltraum, Goldstein, 1897, 

5 518. 

— Wirkungen, chemiscbc vuid optische, 
Wiedemann, E., 1895, S 386. 

Kautschuk, 1901, S 550. 

— Anbau in Dcutsch - Westafrika, 
1898, S 711. 

— Auffindung, 1902, S 281. 

— Kitt fur — , 1890, S 328. 

— Kitt von — , 1899, S 488. 

— Priifung, 1893, S 607. 

— Vorkommen, Abnahme, d'An- 
thouard, 1891, S 558. 

Kegels nzeiger, automatischer, Boeder 

6 Grube, 1891, S 402. 
Keilsystem von Woodruff, 1890, S 546. 
Kesscl fiir Elektrizitatswerb-, RoB, F., 

1897, S 591. 

Kesselfeuerungcn, Fvauchvermeidung, 
1902, S 912. 

Kesselheizung mit Petroleum, De Fer- 
rari, 1890, S 442. 

Kettcn, Widerstand. Uppenborn, F., 

1890, S212; 1891, S244; Walten- 
hofen, 1891, S 213. 

Kinetoskop von Edison, 1891, S 658. 
Klappenschranke mit Gliihlampen, 
Miller, K. B., 1899, S 659. 

— Loschapparat, O'Connel, J., 1891, 
S 130. 

— Reinigung rait Exhaustor, 1892, 
S 104. 

— mit Viclfaehumschalter von Mix 
vSc Genest, Oesterreich, W., 1891, 
S 166. 

Klnvier, elektrophonischcs, Eiscnmann, 

1891, S 211. 
Kleinbahnen s. Balmen. 
Klcmmcn fiir Hochspannnungsloitun- 

gen, Kowaleff, P. v., 1899, S 219. 

Klemmisolatoren, 1897, S 163; Hel- 
ler, Fr., 1895, S 692. 

Klemmverbindung fiir Driihte, 1892, 
8 61. 



Klingeln s. Lautewerke. 
Klinkentafeln, Vielfach — , Wietlis- 

bach, V., 1896, S 89. 
Klopfer im Reichstelegraphenbetriebe, 

1894, S 701 ; 1899, S 370. 
Klopfereinrichtung, Manhattan, 1901, 

S 179. 

Knopfisolatoren, Heller. Fr., 1897, 
S 683. 

Knopfsystem fiir el. Bahnen, Ander- 
son, 1898, S 780 ; Lorain Steel Co., 
1902, S 178 ; Thompson u. Walker, 
1898, S 691, 790 ; 1899, S 197. 

Koehapparate, el., Haake, 1898, S 304; 
Prometheus, 1898, S 56. 

— und Heizapparate, Stotz, P., 1895, 
S596. 

— Wirkungsgrad, 1898. S 295. 
Kochen, el., 1895, S 301 Rdsch. ; 1898, 

S 146; 1902, S 244; Averdieck, 1895, 
S 335 ; Hartmann, 1895, S 783 ; Hel- 
berger, 1895, S 472 ; Voigt, 1896, 
S 127. 

— und Heizen, Kosten, Priicker, 1902, 
S 837. 

Kohle fiir Bogenlampen, Herstellung, 

Harden, J., 1901, S 320. 
Untersuchung, Henrion.F., 1898, 

S 662. 

Kohle, Elcktrizitat aus — , Borchers, 
W„ 1891, S 639; Tommasi, D., 1896, 
S 653. 

— ekktrocheinisches Verhalten bei 
hohen Temperaturcn, Brooks, E. E., 

1894, S 550. 

— fiir elektrische Zwecke, Priifung, 
Harden, J., 1901, S 320. 

— aus Torf auf elektrischem Wcge, 
1898, S 662. 

— Verhalten bei holien Temperatureu, 
Brooks, E. E., 1894, S 550. 

Kohlc-Jonen, Cochn, A.. 1896, S 190. 
Kohlenausschalter, A. E. G., 1891, 
S 166. 

Kohlenblitzplatten, 1892, S 442. 
Kohlenbiirstcn fiir Bahngeneratoren, 

Hanchett, G. F., 1894, S 691. 
Kohlenelektroden, Struktur, Harden, 

J., 1901, S 684. 
Kohlenfiiden fiir Gliihlampcn s. Gliih- 

lampen. 

Kohlengiubmaschine, Arp, P., 1890, 
S 466. 

Kohlenhalter fur Dynamos, 1890, 
S 676. 

Kohlengriesmikrophon, Hardegen, P., 

1895, S 205; Mix & Genest, 1895, 
S 294. 

Kohlenkoutakte, Daft, 1890, S 310. 
Kohlenmangel iu England. 1900, S 12. 
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Kohlenstaub, Entziindlichkeit durch 
ElektriziUit, Heisc, 1898, S 3. 

Kohlenverbrauch b. el. StraBenbahnen, 
Davis, C, 1897, S 223. 

— der Welt, 1892, S 252. 
Koblenwiclerstande zum Begulieren v. 

Bugenlampeu, Wuinbold, A. ¥., 1891, 
S 321. 

Kohlenzylinder, porose, fur elektroly- 
tische Verfeuchc, Lub. W., 1896, S725. 

Kollektoren, Bchandlung, Hcllmund, 
R., 1902, S 824. 

— Schmirgelapparat, Stachow, 1902, 
S 391. 

— Strnmabncbmer, Dettuiar, G., 1900, 
S 429. 

— Temperaturcrliohung, Arnold, E., 

1899, S 5. 

— Zabl dor Lamellen, Rothert, A., 
1902, S 309. 

— 8. a. Kommutierung. 
Kombinationsschaltung boi "Wider- 

staodssatzen, FeuCner. K., 1891, 
S 294. 

Kommandoapparate, Berg, E., 1890, 
S 451 ; Baps, A., 1899, S 645. 

— der A. E. G., nach dem Drehfeld- 
fernzeigcr-System, Querengasser, F., 

1900, S 602. 

Komniutator, Blades. H.. 1890, S 667. 

— Bipolarer. Bardon, 1891, S 130. 

— fur elektro-therapeutidehe Zwecke, 
Zettler, A., 1892, S 648. 

Kommutierung, funkenlose, Dick, E., 
1898, S802; 1902, S396; Fischcr- 
Hinnen, 1902, S464; lluenerfauth, 
S. E., 1902, S 596; Kehse, W., 
1902, S 598 ; Kothert, A., 1902,. S 510 ; 
Teege, H., 1892, S 639 ; Thomson, 
El., 1901, S 420. 

— des Stromes in Gleichstromankers, 
Arnold, E., unci Mie, G., 1899, S 97. 

Kompaflablesungen, Cbertragung, We- 
ber, C. L., 1901, S 403. 

Kompensation von Asvnchronmotoren, 
Latour, M. f 1902, S 463. 

— von Glcichstrornmaschinen, Deri, 
M., 1902, S 919 ; Eicbberg, Fr., 1902, 
S817; Menges, C. L., 1902, S 878. 

— von Wechselstrommaschinen, Blon- 
del, A., 1899, S 147. 

— d. Phasenvcrschiebung in Wechsel- 
strommaschinen, Bragstad, O. S.. 
1902, S 993 ; Osnos, M., 1902, S 919. 

Kompensations - Apparu te, Edelnia nn, 
M., 1902, S 1021 ; Franke, R., 1897, 
S 318 ; Hcyck, P., 1901, S 871 ; Kol- 
lert, J., 1896, S 240 ; Baps, A., 1895, 
S 507 ; Wilsmore, N. T. M., 1900, 
S 997. 



Kompcnsations-Apparate s. a. Thier- 

mann, W., 1895, S 387. 
Komplexe GroCen, Anwendung, Stein- 

metz, C. P., 1893, S 597. 
Komponenten, harmonische, von Wel- 

lenlinien s. u. Wccbselstromanalyse. 
Kompoundieren von NcbenschluUma- 

sehinen. Bell, L., 1891, 8 139. 

— von Wechselstrommaschinen, Hey- 
land, A., 1901, S 1021 ; Steinmetz, 
C. P., 1901, S816. 

Kondcnsationsanlagen fur Elektrizi- 
tiltswerke, Sncll, J., 1899, S 516. 

Kondensatoren, Anwendung indu- 
stricller — , Boucherot, 1898, S 126. 

— Energievcrluste, Steinmetz, C. P., 
1901, S 605. 

— Entladung, v. Oettingcn, 1895, 
S 800. 

— von Glimmer, Bouty, 1890, S 364. 

— Kapazitiit, 1901, S 472. 

— von groBcr Kapazitat, Yerhalten, 
Tobler, A., 1899, S 639. 

— fur hohe Spannungen, Lombardi, 
L., 1899, S 714 ; 1900, S 1052. 

— Ladungsriiekstand, Hopkinson, J., 
1897, S 583. 

— als Lautiibertrager, Giltay, M., 

1901, S771; Sturm, A., 1901, S684; 
Uppenbom, F., 1901, S 819. 

— mit Seide als Dielektrikum, Lom- 
bardi, L., 1894, S 418j 

— technische, Boucherot, 1898, S604; 
Swinburne, J., 1892, S 117, 267. 

Dielektrikum, Preece, W., 1892, 

S 492. 

— hinter Transformatoren, Tlieorie. 
Korda, D., 1893, S 69. 

— Versuche, 1894, S 567. 

— fur Wechselstrom, Swinburne, J.. 

1891, S 357. 

— im Wcchselstromkreis. Benischke, 
G., 1895, S612; Schulka, J., 1893, 
S 281. 

Konduktionsmotoren. Definition, Hey- 
Lmd, A., 1902, S 791. 

— oder Induktionsmotoren, Heyland, 

1902, S 877 ; Osnos, M., 1902, S 877. 
Kongresse, British Association, 1896, 

S 655 Bdsch. 

— der Deutsch-Osterreichischen Ge- 
werbeschutzkommission, 1896, S 639. 

— elcktrotcchn., in Chicago, 1893: 

1892, S 275 ; 1893, S 233, 293, 338, 
348, 361, 433. 

Conio, 1899. S711. 

Frankfurt a. M., 1891, S 3;>8, 

494, 507, 515, 519, 553 ; 1892, S 9. 

24. 

I Genf, 1896, S 531. 
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Kongresse, elektrotechn., in Moskau, 
Vetterlein, C. v., 1902, S 176. 

Paris 1900 : 1899, S 737. 

St. Petersburg, 1900, S 107, 

123. 

erster Russischer, 1899, S 722. 

— fiii' gewerblichen Reclit.s.-chutz in 
Frankfurt a. M.. 1900. S 356. 

— int. StraBencisenbahnkongreQ in 
Budapest, 1893, S 552, 566. 

— int. TelegraphcnkongreB iu Buda- 
pest, 1896, S 557 Rdsch. 

Kongresse s. a. Telegraphenkonfc- 
renzen. 

Konsolidation der New-Yorker El.-Ge- 

sellschaften, 1890, S 121. 
Konsonanz, el., Feldmann, C. P., 1897, 

S94. 

Konstantau, 1890, S 594; 1891, S 250; 

1892, S99. 
Konstruktionsgrundsatzc f. Maschinen 

und Motorcn, Esson, W. B., 1890, 

S 258. 

Kontakt, Voltascher, Majorana, 1899, 
S 713. 

Kontaktdraht, Abntitzung, bei el. Bah- 
ncn, Hefncr-Alteneck, v., 1895, S 35. 

— s. a. Bahnen, Leitungen, Stromzu- 
fiihrungen. 

Kontaktflachcn an Slrommessern, 
Troll, G., 1897, S 701. 

Kontaktruten aus Bambus, Scott, E., 
1896, S 594. 

Kontaktsieherung fiir den Bahnfahr- 
drabt, Bain, F., 1890, S 500. 

Kontaktsystem fiir cl. Bahncn, Ander- 
son, 1898, S 780 ; Lorain Steel Co., 
1902, S178; Thompson, S. P., u. 
Walker, 1898, S 691, 790; 1899, 
S 197. 

• — elcktromagnetisches, f. el. Bahnen, 
Doflein, J. P., 1900, S 924. 

Kontaktvorrichtung fiir Wechselstrora- 
maschinen, 1900, S 66. 

Kontaktwerk, el., Weuste, dir., 1890, 
S 495. 

Kontrollautomat von Dr. P. Meyer, 

Hartmann, H., 1902, S 162. 
Kontrolle von el. Anlageu in Sadisen, 

1896, S 540. 

— des Telephonbetriebes in Paris, 

1894, S 717. 

Kontroller fiir Drehstrom, Ephraim, 
W., 1901, S165; Klein, E., 1902, 
S 64. 

Kontrollsignale im Fernsprechbetrieb, 

1897, S 218 lidseh. 
Kontrolltelographcn, Groos & Graf, 

1895, S 481. 



Konzessionen fiir el. Zentral«n in Eng- 
land, 1898, S314, 373; 1900, S 643. 

— tier Regierung an die Gemeinde 
Wien, 1902, S 414. 

— fiir Cbernahme und Betricb von 
Fernsprechanlagen in RuBland, 1900, 
S 644. 

Konzcssionspflk-ht fiir Herstellungvon 
Gliihfuden, Schlecht, A., 1902, S 320. 

Kornermikrophon der A.-G. Mix & 
Genest, 1900, S 700. 

Korpcr, menschlicher, im Wechsel- 
stromkreise, Metz, G. de, 1901, S995. 

— Widerstand gcgen Gleich- und 
Wechselstrome, Boyd, J. C, 1898, 
S 738. 

Korrektioncn des Torsionsgalvano- 
metei-s von S. & H., Richter, C, 

1890, S 517. 

Kosten von Gas- und el. Licht, Ma- 
drid, 1891, S 650. 

— el. Gliihlicht, 1891, S 298. 

— von el. Hoiz- und Kochcinrich- 
tungen, Prucker, 1902, S 837. 

— von Pnriser Installationen, 1890, 
S 76. 

— von cl. Kraftubertragung, 1890, 
S 573. 

— von Leitungen, Berechnung, Conn, 
L. W., 1902, S 260. 

— von el. Licht, 1896, S 306. 

— von el. Strom in Amerika, 1890, 
S 392; Raymond. 1890, S 65 ; New- 
York, 1891, S31. 

— fur Zahler, 1900, 6 33 Rdsch. 

— der el. Zugbeleuchtung, 1890, 
S 65. 

Kostjen s. a. Gestehungskosten, Strom- 

preisc, Tarifwesen. 
Kostenberechnung von Kabelnetzen, 

Rasch, G., 1890, S 658. 

— von Leitungen, Colin, L. W., 1902, 
S 260. 

Kostenverteilg. in Elektrizitatswerken, 
Corsepius, A., 1892, S 342. 

Kraftbedarf el. Stralienbahnen, Schro- 
der, L., 1899, S 111. 

Kraftgasbctrieb, Brennstoffkosten pro 
KWSt, Meyer, E., 1900, S958. 

Kraftlinien, Begriff, Baumgardt, L., 

1891, S 420. 

— Modelle, Mollcr, M., 1892, S611. 
Kraftlinienanzeiger, Marcher, 1892, 

S 162. 

Kraftlinienverteilung im Anker von 
Dynamomasch., Goldsborough, 1898, 
S 841 ; Bauch, R., 1900, S 800. 

— in Nutenankern, Niethammer, F., 
1899, S 766. 
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Kraftlinienverteilung in Nutcnankern 
von Gleich- und "Wechselstroni- 
maschinen, Dettmar, G., 1900, 
S 944. 

— iiber den Umfang der Dynamo- 
masch., Bauch, R., 1900, " S 800; 
Westphal, G., 1900, S 747. 

— iibcr den Urnfang der WechHel- 
strommaschincn, NYestphal, Oh., 
1900, S 878. 

Kraft maschinen, Ungleicbformigkeits- 
grad, Franke, R., 1901, S887 ; Fricke, 
1902, S 357 ; Klonnc, F., 1902, S 287. 

Kruftpflug, 189G, S 717 Kdsch. 

Kraftubertragung, Calciumkarbid als 
Mittel zur — , Neuberg. E., 1900, 
S 17** 

— mit Druckluft, 1896, S 363 Rdscb. 
und Elektrizitat, Cox, 1893, 

S 166. 

— mit verdiinnter Luft, 1890, S 252. 
Kraftubertragung, el. Anlagen, Lander : 

Amerika, 1894, S 18. 

Kalifornicn, 1901, S 210. 

Kanada, 1897, S624; 1902, S 784. 

Mexiko, 1896, S 39. 

Niagarafalle, 1890, S 317 ; 1891, 
S133, 632; 1892, S 115, 198, 529, 
573; 1893, S 695, 714; 1894, 
S160; 1895, S632; 1896, S621; 
Degenhardt, 1901, S 1073; Dun- 
lap, E., 1899, S 245 Rdscb. ; 1901, 
S507 ; Forbes, 1894, S 248 ; Haas, 
R., 1895, S721; Hahn, K. von, 

1896, S246; Houston, E. J., u. 
Kenelly. A. E., 1R94, S325; 
Tiscbendorfur, F., 1895, S 651. 

Niagarafalle-BuffaJo, 1896, S 752; 

1897, S23. 
Niagara-Chicago, 1891, S301. 
Snowqualmiefalls, 1901, S 260. 

Belgien, 1891, S 269. 
Deutscbland. 

Baden, 1891, S 465. 

Harz, Bodetal, 1891, S 231. 

Lech, 1901, S 453. 

Oberrhein, 1891. S C82. 

Rhcin, 1900, S 85. 

Rheinland, 1900, S 813. 
England, 1901, S 833; Gibbings, A. 

H., 1900, S722. 

Trafford-Park, 1901. S 178. 
FiDnland, 1899, S 240. 
Fninkreich. 

Alpeu, 1898, S 603; am Mont 
Cenis, 1902, S 928. 
Japan, 1892, S 490. 
Indien, Cauveryfalle. 1902, S 1087. 
Italien, Ober-, 1895, S 131. 
Norwcgcn, am Glommcn, 1899, S773. 



Kraftubertragung, el. Anlagen, Lander : 
Osterreich-Ungarn, 1894, S621 ; 189H, 
S 24. 

Bohmen, 1892, S538; 1895, S 90. 
Dalmatien, Kerkafalle bei Sebe- 

nico, 1894, S160; Sartori, G, 

1898, S 307. 
Am Eisernen Tore, 1896, S 697 ; 

1897, S 542 ; 1898, S 678. 
Tirol, 1900, S917, 1001. 
Ungarn, 1891, S 269. 
Schweden, 1891, S 594 . 1894, S 81 ; 
1900, S 762. 

Trollhattafalle, 1895, S70; 1897, 
S 448. 
Schwciz. 

Aargau, 1891, S 465. 

Bieler See, 1892, S 91, 275, 515 ; 
1893, S 103. 

Monthcy, 1892, S 529. 

Wallis, an der Dranse, 1892, S 15. 
Spanion, 1891, S 20. 

Stadte: 

Adda bei Panduno, 1897, S 727. 
Albino (Schweiz), 1892, S 369. 
Arnsberg i. W., 1892, S 622, 700. 
Aschaffenburg. 1898, S 159. 
Augsburg, 1893, S 457, 471. 
Augst (Basel), 1896, S 526. 
Aussee, 1893, S 103. 
Austin (Texas), 1891, S 641. 
Avesta (Schweden), 1893, S 396. 
Babolna (Ungarn), 1894, S 280. 
Bamberg k 1891, S 90. 
Bellcgarde (Dep. Ain), 1896, S 246. 
Benatck (Bohmen), 1893, S 168. 
Biberist (Schweiz), 1893, S 506. 
Boryslaw (Galizien), 1897, S 517. 
St. Brieue, 1891, S 270. 
Bukaiest, 1899, S 339. 
Bullc (Schweiz), 1893, S 543. 
Chainbly-Montreal (Canada), 1901, 

S 876. 

Christiania (Sarpsfossen). 1897. S 213. 
Corbacb (Waldeck), 1892, S 274. 
Donawitz, 1896, S 441. 
Donetz-Jurjewka^Gcs., Hiittenwerkc, 

Gobs, L., 1900, S 1038. 
Dresden, 1900, S 260. 
Eichdorf-Griinberg i. Scbl., Klug, 

W., 1896, S 686. 
Elfkarleby-Stockholm, 1898. S 183. 
Elgoibar (Spanien), 1893, S 371. 
St. Eticnne, 1892, S 180. 
Frankfurt a. M., Ausstellung 1891: 

1892, S 315. 
Frankfurt a. M.-Lauffcn s. Lauffcn. 
Fritzcn a. d. Persante, 1897, S 170. 
Gastein, 1896, S 217. 
Gcisa (Rhon), 1893, S 14. 
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Kraftubertragung, el. Anlagen, Stadte: 
Genf (Rhone), 1890, S 476; 1891, 

S 186, 317; 1892, S 573; 1897, 

S 698. 
Genua, 1892, S 21G. 
Gmund (Tegernsee), 1891, S 261. 
Gmunden, 1892, S441. 
Grangesberg (Schwedcn), 1893, S67. 
Hainichen (Sachsen,), 1893, S 661. 
Helena (Missouri), 1891, S 10. 
Hellsjon-Grangesberg i. Schweden, 

Dahlander, R,, 1894, S 201. 
Herrenwiesen-Bulach, 1892, S 2C9. 
Hof, 1898, Sll. 

HolJenriegelsgcrcuth (Isar). 1892, 
S 585. 

Jemeppe (Belgien), 1894, S 524. 

Imst (Tirol), 1893, S 153. 

Johannesburg am Witwatorsrand , 
Klug, W., 1898, S513. 

Kearney, Neb., V. St. A. 1890, S 638. 

La Chapelle-Epinay. 1894, S 391. 

Lanzo-Turin, 1898, S 810. 

Lauchcrthal (Sigroaringen). 1893, 
715 ; 1891, S 351. 

Lauffen a. N., 1893, S 409. 

Lauffen-Frankfurt a. M., 1891, S61 
Rdsch., 185, 480, 493, 519, 547, 
640. 708 ; 1892, S 315 ; Huber, E., 
1892, S40; Thompson, S., 1892, 
S76, 209; Uppenborn, F., 1891, 
S149; 1892, S379; Weber, H. F., 

1891, S241. 
Lauffen-Heilbronn, 1891, S 15, 651 ; 

1892, S 63: Meitfner, 1892, S 193. 
Lausanne, 1902, S 497. 

St. Lorenz-Marburg (Steiermark), 

1891, S 570. 

Les Clees-Yverdon (Schwciz), 1898, 
S 469 

Lyon, 1890, S 561 ; 1892, S 152; 1896, 

S 201, 259. 
Mailand, 1891, S 535. 
Meran, 1897, S 100. 
Miilhauscn i. E., 1891, S 547. 
NeuB (Genfer See), 1891, S 33. 
New-York - Brooklyn, "Westinghou.se 

Co., 1901, S 1033. 
Nikolajew, 1896, S 175. 
Noiaiel (Frankreieh), 1894, S 337. 
Novorossisk (am Schwarzcn Meer), 

1892, S 529. 

Offenbadi a. M., 1891. S 682. 
Oregon Citv, Ore.. V. St. A., 1894, 
S 280. 

Oyonnax (Dep. Ain), 1891, S 390. 
Perginc (Sudtirol), Letter, Chr., 1893, 
S 428. 

St. Petersburg, 1896. S 125. 
Pfullingen, 1893, S 326. 



Kraftubertragung, el. Anlagen, Stadte: 
Quentin (Frankreieh), 1893, S 117. 
Rahnsdorf b. Berlin, 1892, S 621. 
Rheinfeldcn, Rathenau, ¥,., 1896, 
S 402. 

Rotterdam, Mohl, A., 1896, S 558. 
Schedewitz b. Zwickau, Schuckert & 

Co., 1893, S 491. 
Schwentine-Kiel, 1897, S 438. 
Schwyz, 1895, S 296. 
Steyrerniiihle, 1891, S 414. 
Stuttgart-Marbach, 1900, S 444. 
Telluride-Gold King Stampfmuhlen, 

1898, S 159. 
Tivoli-Rom, 1891, S 362. 
Tresno (Kalifornien), 1897, S 177 

Rdsch. 

Wadenswcil (Zurich) 1893, S 396. 
Waldcnburg i. Schl., 1898, S 351. 
Wangen (Allgau), 1890, S 130. 
Wataonville (Kalifornieu), 1890, 
S 364. 

Wolfsbcrg (Karnten), 1893, S 457. 
Wynau (Schweiz), 1891, S 641; 1893, 
S 565. 

Kraftubertragung, el. Anlagen in 
Bergwerken, 1896, S125; 1898, 
S 117 ; 1899, S 773. 

Dircktion Saarbriicken, 1898, 

S182; 1900, S 535. 

— beim Briickenbau in Levcnsau, 
Rohde, P., 1894, S 428. 

— in Druckcreien, 1894, S 576. 

— in der Erdolgewinnung, 1901, S 488. 

— in Fabriken, 1900, S 777 ; Richt er, 

1893, S 141. 

MasehinenfabrikEQlingen, 1894, 

S 186. 

Verein. El.-A.-G. Wien-Buda- 

pest, 1898, S 878. 

— in Fabriken u. Bergwerken, 1899, 
S 773 

— in Ilafen, groCe, 1895, S511. 

— Hafenanlagen in Frankfurt a. M., 
1895, S 416. 

— einer Kakaofabrik, 1895, S 589. 

— beim Bau des Nordostseekanals, 

1894, S 29. 

— in Kohlcnbergwerken, 1900, S 630. 

— Koksofenanlage in Orlau, 1898, 
S 841. 

— in der Landwirtschaft, 1899, S 183, 
226, 707, 737, 811. 

— in Papicrfabriken, 1898, S 829; 
1900, S 1001. 

Wolfegg, Aachthal, 1892, S 91. 

— Sohiffshebewerk in Japan, 1900, 
S 376. 

— beim Tunnclbau durch die Anden, 
1891, S 362. 
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Kraf tiibertragung, cl. Wasserf orderung, 
1899, S554. 

— s. a. Anlagen, el. 
Kraftiibertragung, el,, Geippel, W., 

1890, S59; Hartmann, E., 1892, 
S 657; Pichelmavcr, 1895, S 282; 
Schulz, E., 1895," S 599. 

— dureh Akkumulatoren unterstiitzt, 
1902, S 243. 

— mit Drelistrom, s. mit mehrphasi- 
gem Wechselstrom. 

— auf groBe Entfernungen, 1899, S779 
Rdsch.; Bradley, S., 1893, S 206; 
Duncan. L., 1896, S711; Forbes, 
G., 1898, S 827; 1900, S 395 ; Lorcnz. 
K., 1902, S 574. 

— Ersparnis an Leitungskupfer, 1900, 
S 877 Rdscb; Besso, M. A., 1900, 
S 1076 ; Spielmann, F., 1900, S 1007. 

— Gasmotoren u. Elektromotoren in 
Plauen, 1900, S 1025. 

— mit Gloichstrom, Egger, E., 1892, 
S 137. 

hochgcsp.mntcm, Gorling, O., 

1894, S308; Schulz, E., 1894, S 137, 
278, 340. 

in Frinvillers (Schweiz), 

1892, S 633. 

in Gcnf, 1892, S 127. 

in Lausanne, WvBling, 1902, 

S 1001. 

— Grenzen der Hochspannnng, Koep- 
sel, A., 1891, S 332 ; Steinmetz, C. 
P., 1891, S 262. 

— physikalische Grenzen, Adams, A. 
D., 1902, S 1067. 

— wirtschaftliche Grenze der Lange 
der Niagara-Kraf tiibertragung, Hou- 
ston, E. J., u. Kenelly, A. E., 1894, 
S 325. 

— Kosten, 1890, S 573. 

— Nutzeffckt, ilatteredorf (Bohmen), 
1892, S 294. 

— Sehaltungsweise. Hoegcrstaedt, E., 

1895, S 185. 

— in Stadtcn, Uppenbom, F., 1890, 
S 605. 

— System Ferraris-Amo, 1896. S 11. 

— mit "Wechselstrom, Bchn-Eschcn- 
burg, H., 1895, S 535; Imhoff, C. 
L., 1894, S 638. 

5000 P.-S.-Wechselstrommaschi- 

nen von Forbes am Niagara, 1894, 
S248. 

hochgespanntem , Brown, Bo- 

veri&Co., 1902, S 243 ; Dihlmann, 
1892, S 78. 

mit 10000 Volt, S. Antonio 

(Kalifornion), 1892, S 292. 



Kraftiibertragung, el., mit Wechsel- 
strom auf 46 km mit 33000 Volt, 
Behn-Eschenburg, 1894, S 261. 

mit 40000 Volt, Scott, Ch. F., 

1899, S 118. 

mehrphasigem, Dolivo - Dobro- 

wolski, M. v., 1891, S 149; Ken- 
nedy, R, 1892, S 551 ; Teegc, H., 

1891, S 417. 

in den V. St . A., 1894, S 325. 

Versuche mit 30000 Volt, Ma- 

schinenfabr. Oerlikon, 1891, S 61 

Rdsch. 

s. a. Kraftiibertragung Lauf- 

fen-Frankfurt a. M. 
Kraftvcrtcilungssystem fiir Werk- 

stattenbetricb, Baumgardt, L., 1894, 

S 221. 

Krane, el., von Becker, 1890, S157; 
Bolton, R, & Co., 1891, S615; Hen- 
rion, F., 1895, S 544. 

— Drehkran, A. E. G., 1892, S 122. 
fahrbarer, Maschinenfabr. Oerli- 
kon, 1893, S 528. 

— Hafon-, Southampton, 1893, S 410. 

— Laufkran der Creusotwerke, 1893. 
S 507. 

— s. a. Laufkranc. 

Krankenwagen, el., Homan, 1895, 
S 155. 

Kreisdiagramme s. Diagramme. 
Kreislauf. magnetischer, Corsepius, M., 

1892, S 243, 411; Steinmetz, C. P., 
1891, S 1 ; 1892, S 203, 365. 

Kreislauf gesetze, Beziehungen der 
drei — , Heinke, C, 1895, S 509. 

Krcuzung, bipolare, mit Sichcrungen, 
Voigt & Haeffner, 1891, S 271. 

Kriegsschiffe, el. Anlagen, Grauert, 

1900, S 970. 

Kronleuchter im Reichstagsgebaude, 

1893, S 493. 

Kruppin, Dettmar, G., 1893, S 710. 

— Versuchsresultatc, Phys. - Tcchn. 
Reichsanstalt, 1894, S 29. 

Kugelblitzc, 1890, S 66 ; Faye, 1890, 
S 575. 

Kugellager bei StraCenbahnwagen, von 
Podoski, R., 1899, S 72 ; Schiemann, 
M., 1899, S 131. 

Kugelpol, MeBinstrumcnte, Franke, R, 
1902, S 677. 

— Streuung, Weber, M., 1894, S 598. 
Kiihlanlagc, cl., Markthalle Dresden, 

1897, S 282. 
Kupfer, elektrolytische Darstellung, 

1900, S 303 Rdsch. 
s. a. Kupferraffinerie, Kupfer- 

rohren. 
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Kupfer, el. Leitfiihigkeit, Teichmiiller, 
J., 1894, S 314. 

— Normalien, V. d. EL, 18%, S 402. 

— Schwefelbestimmung, 1892, S 452. 

— Statiatik, 1894, S 232, 284, 580, 
708 ; 1899, S 555 ; 1900, 107. 

— Vcrbrauch in England, 1890, S 405. 

— Widerstand und Temperaturkoeffi- 
zient, Lagarde, 1893, S 531. 

Kupferbader mit Cuprocuprisulfit, 

1894, S 53. 
Kupferdrahte, Schmclzpunkt, Lincoln, 

J., 1893, S 662. 
Kupferer8parnis bei Kraftiibertragun- 

gen, Besso, M. A., 1900, S 877 

Rdsch. ; 1900, S 1076 ; Spielmann, F., 

1900, S 1007. 
Kupfcrniederschlag aus dem Nitrat, 

1892, S 40G. 
Kupfernitrat, Voltameter, Beach, F. 

E., 1894, S 171. 
Kupferoxydvergiftung, 1892, S 28. 
Kupferraffinerie, Elmore, 1891, S 131 ; 

Gore, G., 1891, S 29; Swan, J., 1898, 

S70. 

Kupferrohren, elektrolytische Erzeu- 

gung, Elmore, 1890, S 65. 
zentrifugaler ProzeB, Cowper- 

Coles, 1900, S 154. 
Kupferpreis, 1898, S 388. 
Kupfcrvcrbrauch in Wcchselstrom- 

systemen, Steinmetz, C. P., 1894, 

S 160. 

Kupfer-Zinklegierungen, el. Eigen- 
schaften, Haas, R., 1895, S 272. 

Kuppelungen, Zentrator-, Welter, A.-G., 
1902, S 987. 

— elastische, Johnson, E. H., 1890, 
S 551. 

— elektromagnetische, Richter, E., 
1891, S 49. 

— von StraBenbahnwagen - Leitungen, 
Armstrong, C. G., 1891, S 327. 

KurbelmeCdraht, Edelmann, M. Th., 

1900, S 1067. 
Kurbellage, relative Bestimmungdurch 

el. Indikator, v. Kowaleff, P., 1900, 

S 502. 

Kurbelrheostat, Raps, A., 1896, S 100. 

— fur MeBzwecke, Strecker, K.. 1896, 
S 98. 

Kursbcwegung, Akticn von cl. StraBen- 
balinengesellschaften, 1899, S 608. 

Kurven, Apparate zur Anfzeichnung, 
Franke, R., 1899, S 802; Marcher, 
Th., 1897, S 220. 

— s. a. Aufzeichnung ; Darstcllung, 
graphische ; Wechselstromkurven. 

— char., v. Induktionsmotorcn, Ber- 
kitz. P.. 1902, S 643. 



Kurven, deformierte, Goldschmidt,Rud., 
1899, S 840. 

— EinfluO der Stromkurven auf Moto- 
ren, Kolben E., 1894, S 698. 

— von Induktionsmotoren, Berech- 
nung, Lindstrom, A., 1902, S 521. 

Kurvenindikator, Lutoslawski, M., 

1896, S 211. 

— magnetischer, Ewing, 1893, S 451. 
S. £L. Wechselstrom, Kurven. 

Kurzschlussc, Brandschaden durch— , 
Schinke, O., 1901, S 145. 

— in Feldspulen, Hanchett, F. G., 
1894, S 691. 

— in Hochspannungsanlagen, 1898, 
S 195. 

KurzschluCanker bei Drehstromnio- 
toren, Meyer, H. S., 1902. S 596; 
Niethammer, F., 1898, S 549. 

— Anzugskraft, Eichbcrg, F., 1901, 
S238. 

— Stromverteilung und Energieauf- 
nahme, Osnos, M., 1901, S 172; 
RoeBler, G., 1898, S 750. 

— Widerstand, Fischer-Hinnen, 1901, 
S245, 476; Fleischmann, L., 1901, 
S613; Heubach, J., 1901, S430; Os- 
nos, M., 1901, S 172. 
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Marxen, H., 1902, S 1081. 
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generatoren, Goldschmidt, Hud., 
1899, S 670 ; Rothert, A., 1899, 
S 619 ; Zichl, E., 1899, S 724. 

Kiistiinscliiff, el. Ausrustung, 1896, 
S 307. 

Ii. 

Laboratorien, physikal., Storungcn 
durch el. Bahnen, 1895, S 375 ; 1896, 
S 582; 1897, S 292; 1898, S 287 
Rdflch; v. Bezold, W., 1898, S315, 
378; Meyer, O. E., u. Mutzel, K., 
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in Frankfurt a. M., Petersen, 

1897, S 682, 730. 
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1896, S 302 ; Fiolich, O., 1895, 
S 745. 

Laboratorien, staatliche, Board of 
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1898, S 715. 
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keit, FouBner, K., 1891. S 672; 
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Laboratorien, Versuchanstalt f. Elek- 
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— der Stadt Frankfurt a. M., 1890, 
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— Oberrealschule in Innsbruck, 1895, 
S 485. 

— El. Institut der Techn. Hochschulc 
Hannover, Kohlrausch, W., 1896, 
S341. 

— El. Institut der Techn. Hochschule 
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S 650. 

— der stadt. El.-W. Munchen, Uppen- 
born, F., 1902, S 1031. 

— Elektr. Zentrallaboratorium in Pa- 
ris, 1892, S 266. 

— Zentrallaboratorium der Soc. int. 
des Electriciens, 1893, S 373. 

Ladestation d. Bahnpostwagen, Berlin, 
1894, S 512. 

— schwimmendc, fur Boote, 1891, 
1891, S 507. 

Ladestromkreis, pneumatischer Strom- 
unterbrecher, Petersen, E., 1899, 
S 317. 

Ladung von Akkumulatoren bei kon- 
stanter Spannung, Hcim, C, 1900, 
S 269. 

— elektrosta.tische, von Fernsprech- 
doppelleitungen, Schwartz, J. G., 
1893, S 337. 
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Temperatur und Zeit, Hopkinson, J., 
1897, S 583. 

Ladungskapazitiit des Induktionsiiber- 
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Lagcrmetalle, Untersuchung, Dettmar, 

G., 1902, S 741. 
Lagerole, Untersuchung, Dettmar, G., 

1902, S 741. 
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Nernstlampen, Osmiuinlampen. 
Landwirtschaft, Anwendung der Elek- 

trizitiit, 1894, S 553 ; 1896, S 39,. 307 ; 

1897, S 26, 229 Rdsch. ; 1898, S 697 

Rdsch.; Brutschke, 1895, S35; 

Klippe. 1901, S 333; Wurtzler, 1898, 

S 92. 
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— Elektromotoren, 1895, S 91. 
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Laufkran, el., 1896, S508; Aspinall, 
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— mit schwingendem Ankerelektro- 
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Lautstarke von ilikropbonen, Czeija 
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— des Telephons, Mercadier, E., 1891. 
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Giltay, M., 1901, S 771 ; Sturm, A.. 
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Leerlauf von Drehstrom-Transforma- 

toren, Goldschmidt, R., 1900, S 991 ; 

Scholler, 1900, S 1076. 
Leerlaufanzeiger f . MiilleTeien, Stocker. 

k Co., 1892, S 328. 
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formatoren, Miiller, H., 1899, S687. 
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Blanc, F.. 1900, S 131 ; Braun, R., 
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Lcgierungen f. antimagnet. Taschen- 
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— magnetische, Richardson, S. W., 
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S 99. 
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Lchrfabrik in Ilmenau, 1899, S 906. 
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M., 1901, S 921. 
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— lange fiir Wechselstrome, Tupin, 
1901, S 700. 
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S 888. 
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und Sehwachstromleitungen, Meyer, 
A., 1891. S GOT. 
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darken, E., 1893, S 327. 
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stanten, Stcinractz, C. P., 1893, 
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sirer, 1900, S 9G6. 

— Spannweitc von Kraftleitungen, 
Sterling, R. H., 1901, S 531. 
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— f. Starkstromanlagen, Teichmiiller. 
1895, S 22. 
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A., 1891, S 531. 
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S 11. 
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F., 1895, S 501. 

— Wirtschaftlichkeit, Bi 11, A., 1898, 
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H., 1891, S 124. 
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S 351. 
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Leitungskanale aus Holzstoff, 1891, 
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rung, Voigt k. Haeffner, 1881, S2T1. 
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iibertragungen, 1900, S 877 Rdsch. ; 

Besso, M. A., 1900, S 107G; Spiel- 

mann, F., 1900, S 1007. 
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Schiifer, C. A., 1898, S 841. 
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1901, S612; Mack, II., 1901, S 554. 
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S 131. 

— osterreichische Normalien, 1899, 
S 1G2. 
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1897, S393. 
graphische, Soschinsky, B., 1902, 

S 359. 

des Ausgleichs, Lietke, A., 1892, 

S 42G. 

— Hilfsmittcl bei Fehlern, Newcomb, 
E., 189G, S 439. 

— Isolationskontrolle, Kallmann, M., 
1893, S 155. 
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S 282. 

— Stromvertcilung, Coltri, C, 1893. 
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Herzog, J., u. Feldmann, CI. P., 

1900, S 1G7. 
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— Gefahren, 1901, S 1055. 

— Sicherhcitsvorschriften, V. d. El., 

1901, S 108. 

Leitungssysteme fiir Zentralen, Kall- 
mann, M., 1894, S 11. 

Leitung*tunnel in Chicago, Meyer, 
Geo, 1893, S 587. 

Leuchtfontiine, el., auf d. Ausstellung 
Miinchen 1898, Uppenborn, F., 1899, 
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— s. a. Fontane, el. bclcuchtet. 
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S G23 ; Tischendorfer, 1890, S 304. 
Definition, Gray, E., 1893, S339. 

— von Gliihlampen, Lapnaude, A., 

1892, S 406. 

— von Scheinwerfern, Nerz, F., 1894, 
S 3G5. 

— Wechselstrombogenlnropen. Coer- 
per, 1894. S 37G; Korting & Ma- 
thiescn, 1894, S 408 ; RoeGler, G., u. 
Wedding. W., 1891, S 408. 

— s. a. Leuehtvermogen, Liehtstarke. 
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Leuchtkraft von Weehsclstronibogen- 
larnpen, EinfluC der Spannungs- u. 
Stromkurven, Roefller, G., u. Wed- 
ding, W., 1894, S315. 

Leuchtschiffe, Verbindung m. Leucht- 
tiirmen, 1897. S G80. 

— Verbindung mit der Kuste, Evers- 
hed, S.. 1895, S 630. 

— telegraphischer Verkehr, 1894, 
S 498. 

Leuchttechnik, Ziele, Lummer, 0., 

1902, S 787 ; West, J., 1902, S 1050. 
Leuchttiinne, el., 1895, S 504. 

— Verbindung mit Leuchtschiffen, 
1897, S 681. 

— telephonische Verbindung, 1894. 
S 512. 

Leuchtturmlampen, 1893, S 481. 
Leuchtvermogen, Webersches, v. Gluh- 

lampen, Gruner, P., 1893, S712. 
Licht, el., Erzeugung durch el. Gliihen 

von Metalloxydcn, Miiller, H., 1901, 

S 293 ; Ncrnst, W., 1901, S 256 ; 

Rasch, E., 1901, S 155. 

— im Gartenbau, 1890, S 341, 476. 
s. a. Pflanzenwachstum, Vegeta- 
tion. 

— Preis, 1896, S306. 

— Teslas, Spies, 1895, S62. 

— Vergleiche mit Gaslicht, Fodor, Et. 
de, 1901, S 398. 

— Wirkung der Magnetisierung, Ka- 
lischer, 1897, S 221. 

— Wirkung auf Pflanzen, 1892, S 560 ; 
Duchartre, 1892, S 560. 

Lichtausbeute im Wechselstromlicht- 
bogen, Wedding, W., 1898, S 863. 

Lichtbogen, Bermbach, 1901, S 439; 
Trotter, A., 1892, S 433. 

— akustische Erscheinungen, Hart- 
mann, O., 1899, S 369. 

— unter Druck, Duncan, L., 1893, 
S 602. 

— bei vcrschiedenem Luftdruck, Dun- 
can, L., 1893, S 554. 

— Einleitung, Belloc, 1894, S 483. 

— von Gleichstroiu, ncue Erscheinun- 
gen, Pcukcrt, W., 1901. S 167; Dud- 
dell, W., 1901, S535. 

— zwischen Leitern zweiter Klasse, 
Rasch, E., 1901, S 373. 

— Licht und Warmc, 1893, S 376. 

— Natur, Tobay, 1890, S 633. 

— Pbasenverschiebung, Steinmetz, C. 
P., 1892, S 567. 

— Rotation, Trotter, A. P., 1894, 
S 458. 

— zu Schmelzzwecken, Bermbach, 
1901, S 628. 

s. a. Loten, el. 
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Lichtbogen, Spaimungsabfall, Thoiu- 
E., 1891, S 170. 

— spektrophotometr. Untersuchungen, 
Lehmann-Richter, 1899, S 413. 

— Temperatur, Violle, 1893, S 77. 

— bei 150000 Volt, Steinmetz, Ch., 
1897, S 756. 

— von Wechselstromen, Blondel, 1892, 
S 128 ; Gorges, H., 1895, S 548. 

— Wesen und Verwendung, Thomson, 
E., 1891, S 353. 

— Widerstand, Boccali, C, 1891, S51. 

— das Zischen, 1899, S268; Ayrton, 
1899, S 261 Rdsch. 

Lichtdrucke, el. Atzbad, 1890, S 525. 
Lichteinheit, Benennung und Bezeieh- 
nung, 1893, S 458. 

— Bolometrische Untersuchungen, v. 
Hefner-Alteneck, F., 1894, S 485; 
Lummer, O., und Kurlbaum.F., 1894, 
S 474. 

Lichtintensitiit, mittlere raumlichc, 
Ulbricht, R., 1900, S 595. 

Lichtleitungen, BerechnungderWider- 
standsrcgulatoren, Ge^ing, P., 1902, 
S 293 ; Stadolmann, E., 1900, S 285. 

— Blitzgefahr, Harden, J., 1900, S800. 
Lichtmelikommission, 1890, S 516. 
Lichtmesaung von Gluhlampen, Fle- 
ming, A., 1902, S1135. 

Lichtquellen, vergleichende Messungen, 
Wedding, W., 1895, S 555. 
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gel, Uppenborn, F., 1890, S 138. 

Licht8tajke von Bogenlampen, Mat- 
thews, C. P., 1902, S 615. 

— von Gluhl.nnpen, Feldmann, C. T., 
1892, S 666 ; 1893, S 60 ; Ferguson, 
L. A., 1892, S 89. 

— s. a. Leuchtkraft, Leuchtvermogen. 
Lichtstrahlen, Absorption durch Glas, 

Stort, Th., 1895, S 500. 
Lichttelegraphio von Gibbs fiir Morse- 
signale, 1898, S 649. 

— Zuklersche, Strecker, K., 1900, 
S 193; Zickler, K., 1898, S 471, 826. 

Lichttelephonie, Versuche, Ruhroer, 
E., 1902, S 859. 

Licht ver lust bei Bogenlampen, Gu- 
thrie, J. D., u. Roidhead, F. E., 
1894, S 240. 

Lichtwirkung, synchrone, durch Wech- 
sel strom, Ritter, W., 1901, S 1059. 

Linienwiihler mit automatischer Ruck- 
stellnng, Telephonfabrik, vorm. Ber- 
liner, J., 1902, S 225. 

— fur Haustelephon, Hardegen, P., 
k Co., 1895. S 279. 
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ordnung fur Meflzweeke, v. Engel- 
meyer, CI., 1894, S 229. 

Lithanodbatterien, 1891, S 595. 

Lithin, 1898, S 42. 

Litzen, Raumausnutzung, Holitsoher, 

P., 1902, S 673. 
Lochanker, du Bois, H., 1897, S 502 ; 

Dolivo-Dobrowolsky, M. v., 1897, 

S 429. 

Lokalbahnamt in Wien, 1894, S 447. 
Lokomobilen, Heifldarapf - Compound, 

Wolf, 1901, S708. 
Lokomotiven, el.. 1894. S 84; 1896, 

S 258 ; 1898, S 146, 229 ; A. E. G. 

1897, S622; Brown, Boveri & Co., 

1892, S 198; General Electric Co., 
1894, S 567, 621 ; Heilmann, 189 1, 
S 128, 205, 293, 482, 512; 1890, 
S 695 ; 1897, S 223 ; Mc. Mabon, 
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— fur Schnellziige, General EL Co., 
1893, S 492. 
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Lokomotivlampe, 1890, S 405. 416, 
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R., 1895, S 648 ; 1897, S 340. 
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Lotverfahren von Bernardos, Richter, 

C, 1894, S 415. 
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S 45 Rdsch. 
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— statische Ladung, 1897, S 136. 
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Luftleitungen, Beseitigung, 1895, S568. 

— mecbanische Bcanspruchung, J iillig, 
M., 1899, S 888. 
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— rotierende, Arno, R., 1893, S 17. 
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S 617. 

— Messungen, Pi6rard, 1898, S 145. 
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1895, S 149. 
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Magnetische Eigenschaften des Eisens, 
Untersuehungsmethoden, Kapp, G., 
1894, S264. 

— von Eisen-Aluminiumlegierungen, 
Schweitzer, A., 1901, S 363. 

— eiserner Hohlzylinder, Kalischer, S., 
1894, S 618. 

— von Eutladungen statischer Elek- 
trizitiit, Zielinski, H., 1894, S 233. 

— von Sauerstoff, Dewar, 1892, S 28. 
Magnetische Induktion, Mullendorff, 

E., 1901, S 925. 
Magnctischer Kreislauf, Corsepius, M., 
1892, S 243, 414; Steinmetz, C. P., 

1891, S 1 ; 1892, S 203, 365. 

— in Dyuaraomaachinen, Wedding, W., 

1892, S 67. 

Magnetischer Xordpol, Expedition, 

1894, S 590. 
Magnetische Observatorien, Potsdam, 

1890, S 15; Toronto, Stupart, R., 

1898, S 273. 

— Stoning durch el. Bahnen, 1898, 
S 494 ; Wachter, S., 1899, S 655. 

Magnetische PriifungvonEiHenblechen, 
Epstein, J., 1900, S 303; Karaps, H-, 
1901, S 210. 

— Fehler, Benischke, G., 1901, S185; 
Capito, E., 1901, S 145; Kamps, H., 
1901, S 75, 210, 267, 392; Rohr, W., 

1901, S 168. 

— Prufmethodcn, Swinburne-Bourne, 
1890, S 688. 

— Nullmethode, Goldschmidt, R., 

1902, S314; Rotth, A., 1902, S 654. 

— storungsfreie Schemata, du Bois, 
H., 1896, S 800. 

Magnetische Storungen durch StraOen- 
bahnen, Ayrton, 1891, S'536. 

— von Observatorien, 1898, S 494 ; 
Wachter, S., 1899, S 655. 

Magnetischer Strom, Carter, E. T., 

1890, S 463; Foppl, A., 1891, S 203. 

— bei Transformatoren, Evershed, S., 

1891, S 179. 

— Bestimmung der wirkenden Krafte, 
Threlfall, R., u. Martin, F., 1894, 
S 496. 

— in Maschincn u. Transformatoren, 
lmhoff, C. L., 1891, S 445. 

— Trennungsflachen, Ewing, 1892, 
S 706. 

Magnetische Tragheit, Hopkinson, J. 

u. B., 1892. S 642; Krogh, K., u. 

Rikli, H., 1900, S 1083. 
Magnetische Untersuohungen, 1901, 

S490. 

— von Eisensorten, Gnmlich, E., 
1901, S 691 ; Steinmetz, 0., 1892, 
S 43 



Magnetische Untersuchungen v. Eisen- 
sorten bei Fr. Krupp, Essen, 1894, 
S 500. 

Apparat, Siemens Bros., 1892, 

S 560. 

Apparat von Hartmann Sc Braun, 

1894, S469; 1898, S 59. 
Apparat von S. k H., Kopsel, A., 

1894, S214; Kath, H., 1898, S411. 
Magnetische Verzweigungen, graphi- 

sche Behandlung, Hanauer, E., 1893, 

S 527. 

Magnetische Wage, von du Bois, Ebe- 

ling, A., 1897, S 208. 
Magnetische Wirkung der Gestirne auf 

die Erde, Wild, H., 1894, S 295. 
Magnctischer Widerstand, Kenelly, A. 

E., 1892, S 205. 

— MeBinstrument, Kenelly, A., 1893, 
S 729. 

Magnetische Zahigkeit, Hopkinson, J., 

1893, S 449. 

Magnetisierung, Liingenveranderung d. 
Eisens, 1898, S 105 Rdsch. 

— hohler Eisenkerne, Foppl, A., 

1894, S 209. 

— elektrochem. Wirkungen, Squier, 
G, 1893, S 507. 

— Fortpflanzung der — , Peukert,W., 

1895, S 611. 

— durch Hertzsche Strome, Birkeland, 
1894, S 338. 

— Konstanten, Mullendorff, E., 1902. 
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— durch sehr schwache Krafte, Cul- 
mann, P., 1893, S 345. 
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Krafte, Roefller, G., 1893, S 114. 

— mechanische Wirkungen, 1892, 
S 276. 

— schwimiuender Feilspane, 1891, 
S 73. 

— von Stahl und Eisen, du Bois, H., 

1896, S 543. 

— Theorie, WaBmuth, 1893, S 27. 

— Unterechied zwischen stetiger und 
unstetiger, Gumlich, E., u. Schmidt, 
E., 1900, S 233. 

Magnetisierungs - Apparat, Kath, H., 

1898, S 411. 
Magnetisierungsarbeit s. Magnetisie- 

rungsverluste, Hysteresis. 
Magnetisierungsgesetz d. Eisens, Cul- 

mann, P., 1894, S 453; Frolich, O., 

1894, S 368. 
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M., 1890, S 670. 

— selbsttatiges Aufzeichnen, Ewing, 
1892. S 516, 712. 
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Magnetisierungsverluste imEisen, Peu- 
kert, W., 1894, S 529. 

— in Transformatoren, Ewing, 1892, 
S 93. 

Magnetisierungsverluste s. a. Hyste- 
resis. 

Magnetismus, Ewing, 1899, S 321. 

— Bemerkungen, Guinand, E., 1890, 
S 62. 

— und Elektrizitat auf Schiffen, Berg, 
E., 1891, S 222. 

— Grenzmagnetismus, spez., von Stahl- 
magneten, Andreas, E., 1897, S 185. 

— KmftauBcrung, Corsepius, M., 1891, 
S 333. 

— von Messing, 1890, S 525. 

— Physiologische Wirkungen, 1892, 
S 664. 

— bei Rotgliihhitze, 1891, S 141. 

— Theorie, 1898, S 788. 

— Molekulartheorie, Ewing, J. A., 
1890, S 578. 

— Wirkung auf das Licht, Kalischer, 
1897, S 221, 679. 

Magnetometer, Differential-, v. Eicke- 
meyer, Steinmetz, C. P., 1891, S 381. 

— Kompensations-, Corsepius, M., 
1902, S 1005. 

— storungsfreie Anordnung, Weber. 
C, 1896, S 738. 

— Vergleicbs-, Gee, H., 1890, S 692. 
M;ignetomotorische Krafte, Berech- 

nung, Hospitalier, E., 1892, S 145. 

— und Felddicbte, 1894, S 228 ; He- 
ring, 0., 1894, S 128. 

Magnetotelephonograph, 1900, S 385 
Rdsch. 

Manganin, 1890, S 594; 1891, S 250 ; 

1892, S 99. 
Marinegalvanometer v. Sullivan, 1900, 

S 255. 

Marineleim, 1892, S 267. 
Maschinen, el., s. Dyuamoinasebinen. 
Maschinenbetrieb, elektrostatische Er- 

scheinungen, Richter, K., 1895, S 176. 
Maschinenindustrie in dcr Schweiz, 

1897, S 542. 
Maschincnlager mit el. Feuermelder, 

Raschke, F. W., 1901, S 179. 
Massenbowegung und Voltainduktion, 

Bauingnrdt, L., 1894, S 237. 
MaUeinheiten, gesetzliche Bestimmun- 

gen, Vorschliige, 1893, S 245 ; V. d. 

El. 1898, S 199. 

— des Elektromagnetismus, das Am- 
perecentimeter, Uppenborn, F., 1892, 
S387. 

— Gesctz, 1900, S 265 Rdscb. ; 1901, 
S 435, 471, 531; Uppenborn, F., 
1900, S 143. 



Maueinheiten, Legalisierung, Dolivo- 

Dobrowolsky, M. v., 1893, S295; 

Wacbsmuth, R., 1893, S353. 
MaBsystem, elektromagnetisches, Hart- 

mann, E., 1896, S 627. 
Maflsysteme, el., Vergleicbung nacb 

der Vibrationstbeorie, Mewes, R., 

1894, S 712. 
Masten fur Bogenlainpen, Osenberg, 

1894, S 619. 

— Intervalle bei Fernleitungen, Stark, 
L., 1897, S 205. 

Materialien, Prufung, Holitscber, 1902, 
S 147. 

Maximalstrom, Anzeiger, registrieren- 
der, Marxen, H., 1902, S 1081. 

— Regulator, Conz, G., 1892, S 490. 
Mechanik des gaivaniscben Elementes, 

Weyde, J., 1898, S 363. 

— der Reibungselektrizitat, Weyde, 
J., 1898, S 269. 

Mebrfach - Leitungen, Eigenschaften, 

Breisig, F., 1902, S 1137. 
Mebrfacbtelegraphie 8. u. Telegraph ie. 
Mehrfach-Typendrucker, Baudot, 1902, 

S 1006. 

auf Zwischenamtern, Tobler, A., 

1891, S 345. 
Mehrleiteranlagen, Isolationsmessung, 

Miillendorff, E., 1902, S 1080. 

— Transfonnatorenscbaltungen, Doli- 
vo-Dobrowolsky, M. v., 1901, S 265, 
407. 

Mcbrleitersysteme, Anordng., Franke, 
Ad., 1890, S 335. 

Mebrleiterzahler, Eichung, Marek, W., 
1900, S 171. 

Mebrleiter s. a. Dreileiter. 

Mehrphasenanlagen, Berechnung, Fi- 
scher, L., 1895, S 80. 

— Fabrikanlage, Merizzi, G., 1901, 
S 574 ; Wyld, W., 1901, S 507. 

Mehrphasenmaschinen, Ankerreaktion, 

Korda, Des.. 1895, S 499. 
Mehrphasenmotoren, Steinmetz, Ch. 

P., 1894, S 45. 

— Berechnung, Cahen, H., 1895, S 52. 

— Diagramm zur Priifung, Breslauer, 
M.. 1900, S 469. 

— induktive, Danielson, E., 1895, 
S 601. 

— Streuungskoeffizient, Blondel, A., 
1896, S 625. 

— Theorie, Blondel, A., 1896, S 366 ; 
Sohlmann, 1891, S 575. 

— Theorie asynchroner, Ossanna, G., 
1900, S 712. 

— graphischo Theorie, Heyland, A., 
1896, S 138. 
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Melirphasenstrome, Encrgieverteilung, 
Kennedy, R, 1892, S 551. 

— und intermittierende Gleichstrome 
fur Motoren, Teege, H., 1891, S 576. 

— in den V. St. A., 1894, S 129. 

— Wirtschaftlichkeit, Gorges, H., 
1895, S 46. 

Mehrphasensysteme, Ferraris, G., 1896, 
S 348. 

— graphische Methode z. Bestimmung 
von Strom u. Spannung, Blanc, F., 
1900, S 733. 

Mehrphasen s. a. Dreiphasen, Drehfeld, 

Drehstrom. 
Melasse, elektrolytische Rcinigung, 

Maigrot, 1890, S 638. 
Messing, magnetisches, 1890, S 525. 
Messingkette, Widerstand, Uppenborn, 

F, 1890, S212. 
MeCbremsen s. Bremsen. 
MeBbriicken, 1897, S 729 ; Mix & 

Genest, 1896, S 259 ; Uppenborn, F., 

1891, S 66. 

— Eichung, Edelmann, M. Th., 1000, 
S 912. 

— Herstellung, Edelmann, M. Th., 

1900, S 807. 

— von Kohlrausch, Hartmann, E., 
1897, S729. 

— Priizisions-, Edelmann, M.Th., 1901, 
S257. 

— Thomsonsche, Edelmann, M. Th., 

1901, S 167. 

— umkehrbare Wheatstonesche Prii- 
zisions-, Edelmann, M. Th., 1900, 
S 979. 

— zvlindrische, Woodhouse & Raw- 
son, 1890, S 340. 

— s. a. Wheatstone-Briicke. 
MeDinstrumente, Swinburne & Co., 

1892, S 276 ; Thomson, Sir W., 1892, 
S 370. 

— von S. & H., Franke, A., 1900, 
S 891. 

— auf der Pariser Ausstellung, 1890, 
S 32. 

— franzosische, auf der Pariser Aus- 
stellung, 1900, FeuBner, K., 1901, 
S 207. 

— Aufhangung, erschiitterungsfreie, 
Julius, W., 1896, S 712. 

— direkt zeigende, Bruger, Th., 1894, 
S 331. 

— mit Eisen von Hartmann & Braun, 
Wilkcns, K., 1893, S 446. 

— elektrostatische, Swinburne, J., 
1892, S 64. 

— Flachspulinstrumente, Bruger, 1897, 
S175. 

— registricrende, Marxen, 1898. S247. 



MeBinstrumente, Storungen durch Ther- 
mokrafte, Strecker, K., 1893, S 575. 

s. a. Erdstrome, Laboratorien, 

Observatorien, Rucks trome, Vaga- 
bundierende Strome. 

— Volt-Amperemeter nach Davies, 

1897, S 38. 

— fur Wechselstrom, Benischke, G., 
1899, S 82; Peukert, W., 1894, S462. 

EinfluO der Kurvenform, Be- 
nischke, G., 1901, S 301. 

mit elektrodynamischer Schirm- 

wirkung, Szapiro, B., 1899, S 147. 

— fur mehrphasigen Wechselstrom, 
Feldmann. C, 1901, S 772 ; Gobanz, 
A., 1901, S 743. 

Eichen, Wilkens, K., 1896, S501. 

— s. a. Prazisionsinstrumente. 

— s. a. d. betr. Gattung. 
Meflmethoden, Differential — , Verwen- 

dung zu Kombinationsinstrumenten 
im Zentralenbetrieb, Kallmann, M., 
1893, S709; 1894, S 43. 
MeCspule (Anlcger), Dietze, G., 1902, 
S 843. 

MeCsystem, technisches, universelle 
Bedeutung, Pfaif, 1894, S 684. 

Me6widcrstande mit kleinem Tempe- 
raturkoeffizient, Feufiner, K., 1892, 
S 99. 

Metalle, Darstellung schwer schmelz- 
barer kohlefreier — , Goldschmidt, 

1898, S 461. 

— Darstellung mit Aluminium, Gold- 
schmidt, 1899, S 80. 

— elektrolytische Eeingewinnung aus 
ihrenErzen, Hoepfner,C., 1898, S 732. 

— fur Komniutatorsegmente, 1891, 
S 558. 

— Leitvermogen, 1890, S 254. 

— Leitungswiderstand und Ausdeh- 
nungskoeffizient, Mewes, R, 1890, 
S 325. 

— Patricks — , 1897, S 727. 

— Potentiale in Wasser, 1890, S 30. 

— Veranderungen durch Ole, 1891, 
S 273. 

— Verdampfen, Moissan, 1893, S 594. 

— Vernickelung, 1891, S 186. 

— verschiedene, als Fritter, Bose, J. 
Ch., 1899, S 688. 

— Widerstand, Le Chatelier, 1891, 
S133. 

s. a. Legierungen. 

von Glanzedelmetallen, Brandes, 

1896, S323; Hoenicke, 1896, S 262. 

— fur Wider9tande, FcuBner, K., u. 
St. Lindeck, 1890, S 594; 1892, S99; 
Dettmar, G., 1893, S 711. 
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Metalloxyde bei hohen Temperaturen, 

Moissan, H., 1893, S 15. 
Metallxohre, elektrolytischc Beschadi- 

gung s. Rohrleitungen. 
Metallurgic, Verwendung der Elek- 

trizitat, Durre, 1898, S 353. 

— Verwendung von Aluminium, Gold- 
schmidt, 1899, S 80. 

Meteorologic, Pbysik des Himmels, 

Spies, 1895, S 62. 
Mho, Einheit der Lcitfahigkeit, Teich- 

miiller, J., 1894, S 177. 
Micanit, 1896, S 39 ; Meirowsky & Co., 

1896, S 116. 

— als Ankerisoliermaterial, Thomp- 
son, E., 1893, S 64. 

— Isolierfahigkeit, Meirowsky & Co., 

1897, S 542. 

— b. a. Glimmer. 
Mikrometer von May, 1899, S 594. 
Mikrophone, 1895, S 205. 

Carbonelle, 1895, S 543. 

Clamond, 1893, S 31. 

Hardegen, P., & Co., 1897, S 360. 

Heller, Fr., 1890, S 153. 

Jacques, W. W., 1895, S 308. 

de Lalande, E., 1895, S 382. 

Mercadier, 1895, S 145. 

Mercadier und Anizan, 1891, S 226. 

Mix & Genest, 1895, S 291. 

Morris C. Mengis, 1900, S 314. 

Nifll, 1895, S 518. 

Oesterreich, W., 1896, S 288. 

Sutton, 1896, S 539. 

Western Electric Co. (Mod. 1894), 

1894, S 693. 
Wilhelm, W. F., 1899, S 79. 

— Dampfcrvorrichtung, 1890, S 165. 

— Flussigkeits-, Paige, A. E., 1895, 
S688. 

— Kohlengries-, Hardegen, P., 1895, 
S 205 ; Mix & Genest, 1895, S 294. 

— m. Kohlenwalzen, Kciser it Schmidt, 
1891, S 532. 

— Korncr-, der A.-G. Mix & Genest, 
1900, S 700. 

— Lautstarke, Czeija & NiCl, 1894, 
S 328 ; Preece, W., 1892, S 234 ; 
Scbaffler, O.. 1894, S 292. 

— Scheiben-, Stock, R, 1897, S 220. 

— Untersee-, f. d. Schiffsverkchr, 
Chaye, 1890, S 13; Hicronymus, K., 
1890, S 86. 

— Unterwasser-, Hieronymus, K., 1890, 
S86. 

— Vakuummikrophon, Kilduchevski, 
1899, S 207. 

— "Widerstandsanderung, Fessenden, 
1897, S 281. 



Mikrophonbatterien, Zentralisation, 

Miller, K., 1896, S 368. 
Mikrophonelemente, selbsttat. Wech- 

sel, Kruger, 1896, S 656 ; Wirtz, 

1896, S 524. 
Mikrophonkohle, 1891, S 524. 
Mikrophonpatente, Berliner, E., 1895, 

S 606. 

Militartelegraphie am St. Gotthard, 

1895, S 605. 
Militiirtelephonie, 1892, S 143 ; Zigang, 

1890, S 499. 
Minen, untersceische, Mc. Evoy, 1890, 

S 14. 

Minenbetrieb, el., Scranton, 1890, 
S 429. 

Minenziindung, el., Baps, A., 1896, S443. 
Mitspreclien in Fernspreclileitungen, 

Muller, E., 1891, S 551. 
Mittelleiter, blanker, V. d. El., 1895, 

S 162. 

in Hopkinsons Patent, 1893, 

S 339. 

Einflufl auf Fernspreclileitun- 
gen, Grawinkel, C, 1893, S 62, 548, 
654 ; Kallmann, M., 1893, S 573. 

Zulassigkeit in Altenburg, S.-A., 

Kapp, 1895, S162. 

— bci Dreileiteranlagen, Berechnung, 
Lohr, E., 1895, S 753. 

— Erdung, 1892, S 325, 516, 633; 
Seubel, Ph., 1892, S 580. 

— EinfluB der Erdung, B. E.-W., 1892, 
S 629. 

— Schadlichkeit der Erdung. Gra- 
winkel, C, 1892, S 634. 

— Ersatz durch den Kabelbleimantcl, 
Muller, II., 1890, S 283. 

— Sicherungen, Hefl, A., 1899, S 327. 

— s. a. Erdung. 

Mittelspannung, Ausschalter, 1899, 
S 845. 

Mittelspannungsanlagen, Sicherheits- 

vorschriften, 1899, S 347 Rdsch. ; V. 

d. El., 1899, S 348, 571. 
Molekularbewegung im Stromleiter, 

Dolbear, A., 1892, S 251. 
Molekulartheorie des Magnetismus, 

Ewing. J. A., 1890, S 578. 
Momcnthebelschalter, Meyer, P., 1897, 

S 791. 

Montagewagen fur Bahnoberleitungen, 

Schlutur, O., 1902, S 281. 
Morseapparat, Abandoning, Herodote, 

1890, S90; Michaut, A., 1890, S 311. 

— als Fcrnsprccher, Saal, O., 1891, 
S 580. 

— Farbschreiber der Argentinischen 
Telegraphenverwaltung, Tribelhorn, 
A., 1898, S 267. 
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Morseapparat, Farbscbreiber, transpor- 
tabler, Czeija k Nissl, 1891, S 279. 

— Quadruplexsystero, tragbares, 1902, 
S 261. 

— TintenfaB mit Schreibrad, Raoult, 

1891, S 209. 

Morseleitung, Anscbaltung von Fern- 
sprechsystemen, Canter, 0., 1898, 
S 836. 
Motoren : 
A. E. G. Mod. S., 1891, S 327. 
Connecticut, 1890, S 561. 
Form Eickemeyer, Steinmetz, Ch., 

1890, S 37. 
Ilgner 3c Co., 1892, S 91. 
Lahraeyer (Deutsche El. - Werke), 

1890, S 550 ; 1891, S 285. 
Gebr. Naglo, 1892, S 292. 
Perret, 1890, S 675. 
Form Poschmann & Co., Marcher, Th., 

1894, S199. 
Tesla, N., 1890, S 619. 

— asynchrone, Anwendung der Theo- 
ric dcr magnetischen Spicgclbildcr, 
Thompson, S. P., 1899, S 712. 

kompensierte, Hey laud, A, 1902, 

S 28. 

ohnc Phasenverschiebung, Hey- 

land, A., 1901, S G33. 
Schlupfung, Drexler, F., 1901, 

S 217 ; Rosenberg, E., 1901, S 246 ; 

Seibt. G., 1901, S 194, 293. 
Streuung, Heubach, J., 1901, 

S 515; Jonas, J., 1901, S 448. 
8. a. Asynchroninotoren. 

— Ausschalten, funkenfreios, Krause, 
R., 1901, S 233, 375; Muflwitz, W., 
1901, S 312. 

— Ausstellung Wien, 1900, S 122. 

— fur aussetzende Betriebe, Berech- 
nung, Oelschlager, E., 1900, S 1058. 

— im Baugewerbe, 1895, S 335. 

— Berechnung u. Beurteilung, Niet- 
hammer, F., 1900, S 528. 

— direkt mit der Arbeitamaschine 
gekuppelt, 1893, S 237. 

— fiir Drehstrom, Rediniewski, W., 

1892, S 217. 

Anlauf, Goldschmidt, R., 1901, 

S 335. 

Hysteresisverluste, Dettmar, G., 

1901, S 312; Hissink, J., 1901, S226, 
375. 

Kraitlinien, Heubach, J., 1901, 

S 354; Krantz, J. B., 1901, S 274. 

KurzschluCstrom, Goldschmidt, 

R., 1901, S 335. 

— — variable Polzahl, Dahlander. 
R., 1897, S 257. 



Motoren fiir Drehstrom, Reibungsver- 
luste, Dettmar, G., 1901, S312; His- 
sink, J., 1901, S 226, 375. 

Schaltung, Bauch, R., 1901, 

S 355, 406, 442. 

Serienschaltung, Grob, H., 1901, 

S 211, 406; Osnos, M., 1901, S311. 

— Eutwicklung, Konigswerther, 1901, 
S 553. 

— mit versch.Geschwindigkeitsstufen, 
Deri, M., 1902, S 1141. 

— fiir Gleichstrom, Wirkungsweise, 
Wilkens, K... 1890, S 682. 

— fiir Gleichstromnetzc konstanter 
Spannung, Mariotti, G., 1893, S 557. 

— groDe, Lundell, R. 

— Hauptstrommotorcn, Betriebsver- 
lmltnissc, Deutsch, L., 1892, S 228. 

— fiir el. Hebezeuge, Niethammer, F., 
1900, S 33. 

— mit Hoch9pannungsstrom, Sperrv, 
A., 1890, S 183. 

— fiir Kalander, 50 PS, dircktor An- 
trieb, Schindler, K., 1900, S 387. 

— kleine, Bain, F., 1891, S 185. 

— fiir Lastenaufziige, Perret, 1891, 
S 102. 

— langsam laufend, Thomson-Houston 
Co., 1891, S 143. 

— Multipolarmotor, Duncan, L., 1890, 
S 416. 

— Nebenschlufl - Motoren, Anlassen, 
Baumgardt, L., 1893, S 713 ; Egger, 
E., 1898, S 76. 

Anlaufen, Baumgardt, L., 1894, 

S 121. 

funkenfreies Ausschalten, Krau- 
se, R., 1901, S 233, 375; MuDwitz, 
W., 1901, S 312. 

fiir el. Bahnen, Bauch, R., 1897, 

S 299 ; Baxter, W., 1897, S 130 ; 
Egger, E., 1897, S 357 ; Luxenber^, 
1897, S 259. 

fiir versohiedene Geschwindig- 

kciteu, Wessel, F. A., 1895, S 625. 

— fiir Phonographen, Hopkins, 1891, 
S 666. 

— auf Schiffen, 1899, S 837 Rdsch. 

— Sicherungs-Schalthebel, A. E. G., 

1900, S 423. 

— fiir Sehnellbahnen mit Phasenkom- 
pensierung, Heyland, A-, 1901, S 921. 

— fiir StraOenbahnen, A. E. G. 1901, 
S 278; Short El. Railway Co., 1891, 
S 286. 

Konstruktion, Kolben, E., 1892, 

S 457. 

Leistung, Miiller, Maximilian, 

1901, S 73, 921. 

Regelung, Sicber, K., 1901, S 35. 
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Motoroa fur StraBenbabaea, s. a. Bah- I 
nen, Motoren. 

— Stroboskopiscke Methoden zur Be- 
stimmung der Umdrehungszakl, Be- 
nischkc, G., 1899, S 142. 

— Synckronmotoren, Kolben, E., 1895, 
S 802 ; Ossanna, G., 1896, S 300. 

einphaeige, Bedell, F., 1895, 

S 228; Blondel, 1895. S 262. 

und Leistungsfaktor von Droh- 

stromzentralen, Klasson, R., 1897, 
S 278. 

Theorie, Steinmetz, C. P., 1895, 

S 26. 

Wirkungsweise, Bekn-Escken- 

burg, 1893, S 203. 

— in der Textilindustrie, 1894, S 525. 

— Untersuckungen, Baumgardt, L., 
1894, S 79, 99; Corsepius, M., 1894, 
S 232. 

— fur Ventilatoren, Lundell, 1892, 
3 490. 

— stets mit max. Wirkungsgrad lau- 
fend, Leonard, 1892, S 155. 

— f. gewoknlichen Wechselstrom, Ar- 
nold, E., 1893, S 256. 

— Zaknradmotoren fur Bahnen, Sie- 
bert, 1902, S 187. 

— mit Zentrifuge. Sckorck, M., 1892, 
S 39. 

— Zwoiphasenmotoren, Fcldstarke, Sa- 
hulka, J., 1892, S 119. 

Serienschaltung. Grob, H., 1901, 

S 211, 406; Osnos, M., 1901, S 311. 
Motorcnbotrieb in Berlin, 1897, S 405. 
Motorentucb, 1891, S 161. 
Motorgeneratoren im Telegrapkenbe- 

trieb, 1901, S 936. 
Motorlautcwork von Hardegen jc Co., 

1900, S 335. 
Motorpflug, el., Mullcndorff, 1898, 

S 338. 

Motorproben, Soc. of Arts. 1890, S 74. 

Motorwagen, el., 1898, S 117, 125, 
126 ; Eickemeyer, 189'J, S 623 ; Elie- 
son, 1897, S 782; Bae, F., 1897, 
S 772. 

— Distanzfahrt, 1898, S 331. 375. 

— Entwieklung, Stobrawa, M., 1900, 
S 779. 

— Internationale Ausstellung inXurn- 
berg 1900: 1900, S 140. 

— Regulierung, Fisckinger, E., 1896, 
S 206 ; Union E.-G., 1896, S 339. 

— Sckaltanordnung, Naglo, Gebr., 
1892, S 138. 

— Verein, 1897, S 627 Rdsck. 

— s. a. Automobile, Elektromobile, 
Dro.sohkcu, Fahrzcuge, Oiunibusse. 

Motorziihler s. Ziibler. 



Mullverbrennung, 1893, S371; 1899, 
S 772. 

— in Budapest, 1896, S 652. 

— in England, 1900, S 12. 

— fur El.-Werke, 1894, S 335. 

— in den El.-Werken zu Higkfieki, 

1901, S 689. 

Multiplikator fvir scknelle el. Sckwin- 
gungen, Theorie, Seibt, G., 1901, 
S 580. 

Multiplexschrank mit aut. Auslosung 
der Verbindung, GeiBler, P., 1892, 
S 348. 

Multiplextelegraphie, Baudot, 1890, 
S76, 276; Ccrebotaui, L., 1895, S362. 

— s. a. Telcgraphenbetrieb. 
Museum, polyteckniaches, in Moskau, 

1898, S 793. 

N. 

Nacktbetrieb im Fernspreckverkekr, 

1898, S 441. 
Nacktomnibusse mit el. Beleucktung, 

1896, S 306. 
Nacktsignalapparat, Berg, Em., 1890, 

S 613 ; Conz, G., 1891, S 65. 

— fiir Arv.te, Koltzow, A., 1891, S 583. 
Nebelglocke, Ravaglia, 1892, S 93. 
Nebelwacbter fiir Schiffe, Herberts, 

H., 1898, S603. 
Nebenansckliissc, Bestimmungen fiir 
d. Zulassung im Fernspreckbetriebe, 
1900, S 139. 

— Einricktung mit automatiscker 
Sperrvorricktung, Blut, 1900, S 318. 

Ncbengeriiusche bei Fcrnspreckern, 

Untordrvlckung.Scribner, 1896, S 155. 
Xcbcnschlutiautomat, zur Regulierung 

der Spanriung in Zentralen, Colli- 

sckonn, F., 1897, S 357. 
NebenschluCbogenlampe,Nebensckln6- 

lampen, s. Bogenlampen. 
NcbensckluBmasckine s. Dynamoma- 

sckinen. 

NebensckluDmotoren s. Motoren. 
Nebenschluliregler, Stufung, Kakn,M., 

1902, S 163. 

— Stufenzakl, Krause, R., 1902, S 66, 

328. 

Nebenstellcnsystem , automatisckes , 
Bauraaun, J., 1902, S 907. 

— Janus-, fiir Gesckjiftstelepkonie. 
Zopke, 1902, S 151. 

Ncbenukrwerk von G. Kesel, 1899. 
S 680. 

Nernstlampen, 1898, 8 790, 272; A. 
E.G., 1899. S269; 1901, S 400 ; Nernst, 
W., 1899, S 355 ; Swiuburne, 1899, 
S159; Wedding, W., 1901, S620; 
Wurts, J. A., 1901, S855. 
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Nernstlampen ia Frankreich, 1900, S44. 

— Demonstration, Ruhmer, E., 1900, 
S 69. 

— — Verauchs - Anordnung, Rasch, 

1900, S 130. 

— Patent, 1899, S 373. 

— Versuche, Hulse, R. P., 1902, 
S 413. 

— Verwendbarkeit, 1898, S 618. 
Nickel, Wasserstoffokklusion, Bellati, 

1892, S 262. 
Niederspannungsanlagen, Vorschriftcn 

fur die Errichtung von — , V. d. 

El., 1901, S 972. 
Nietverfahren, vereinfachtes, Mix Sc 

Genest A.-G., 1893, S 203. 
Niveauflachen der Induktion, Strecker, 

K., 1892, S 124. 
Nordlicht, 1894, S 212. 

— EinfluB auf Fernsprechleitungen, 
1894, S 588. 

Normalbatterie, Weston, 1890, S 675. 
Nonnalelcmcnte von 1 Volt, Carhart, 
H., 1893, S 471. 

— nach Clark, Board of Trade, 

1891, S 338 ; Carhart, H. S., 1890, 
S 304 ; 1892, S 662 ; Lindcek, St., 

1892, S 153; Muithead, 1890, S 110. 
HerstelluDg und Eigenschaften, 

Kablc, K., 1892, S 407 ; 1893, S 417. 

— nach Daniell, Bailie, 1890, S 151 ; 
Grotrian, O., 1898, S 561. 

— nach Fleming, Lindeck, St., 1892, 
S 161; Weber, C. L., 1891, S 181. 

— nach Weston, Kadmiumelemcnt, 
1892, S 235 ; Jagcr, W., u. Wachs- 
muth, R., 1894, S .507. 

Brauchbarkeit, 1901, S 472. 

Herstellung, Jaeger, W., 1897, 

S 647. 

— thermoelektrische, Bagard, II., 
1892, S 40. 

Normalelomentc, verschiedene, elektro- 
motoriache Krafte, Limb, C, 1895, 
S 607. 

Untersuchungen, Rupp, H., 1901, 

S 544. 

Nurmalicn, dcs Board of Trade, 1891, 
S 520; 1892, S 701. 

— fur Edisongewinde, Hundhausen, 
R., 1898, S 307 ; 1900, S 921; V. d. 
El., 1898, S 534. 

— fur Eisenblech und dessen Priifung, 
Benischke, G., 1902, S 464, 739 ; Ep- 
stein, J., 1902, S 660; V. d. El., 

1901, S 517, 801 ; 1902, S 764. 

— fiir Gliihlampen, 1896, S 109, 785 
Rdsch. ; V. d. El., 1896, S 685. 



Normal ien fiir Gluhlampenfassungen, 
V. d. El., 1901, S. 647. 

— fiir GliihlampenfuDe, 1899, S 330. 

— fur Gummiband- und Gummiader- 
schnure, V. d. EL, 1901, S 517. 

— fiir Gummileitungen, V. d. El., 
1901, S 800. 

— fiir Gummischniire, V. d. EL, 1901, 
S 801. 

— fiir Kupfer, V. d. EL, 1896, S 402. 

— fiir Leistungsvcrsuche an Dampf- 
kesseln und Dampfinaschinen, 1900, 
S 352/ 

— fiir Leitungen und Kabel, 1900, 
S 835 Rdsch. 

— fiir Leitungsmaterial, inOsterreich, 

1899, S 162. 

— fiir el. Maaehinen, Dettmar, G., 

1900, S 727 ; 1901, S 499 ; 1902, S709 ; 
V. d. EL, 1902, S 764. 

in England, 1902, S 549. 

— fiir Masehinenpriifungen, V. d. EL, 

1901, S 798. 

— fiir Maschinen u. Transformatoren, 
Dettmar, G., 1902, S 489 ; V. d. EL, 

1902, S 504. 

— fiir Maaehinen- u. Transformatoren- 
prufungen, 1901. S 477. 

— fiir el. Materialien, Wordingham, 
C. II., 1898, S 494. 

— fur Pendelschnure, V. d. EL, 1902, 
S 762. 

— fiir Rohrleitungen, V. d. Ing., 1901, 
S 59. 

— fur Selbstinduktion, Phys.-Techn. 
Reichsa-nstalt, 1901, S 490. 

— fur Starkstrommaterial in England, 

1900, S 167 Rdsch. 

— fur Steckkontakte, 1899, S 380. 

— fiir Transformatoren, Dettmar, G., 

1901, S 499; V. d. EL, 1902. S 764. 

— fiir Transformatorenpriifungen, V. 
d. EL, 1901, S 798. 

— fiir el. Unternehmungen in Eng- 
land, 1898, S 193. 

Normaluhren, Kesel, G., 1901. S 239. 

— s. a. Nebenuhren. 
Normahviderstande, FeuQner, K., 1891, 

S 27; Raps, A., 1896, S 101. 

— in Quecksilber, Guillauiue, 1891, 
S 198. 

— von 1 Megohm, 1890, S 266. 
Notbremse f. Anhangewagen, Fisehin- 

ger, G. E., 1899, S 314. 
Nullmethode fiir magn. Messungen, 

Goldschmidt, R., 1902, S 314 ; Rotth, 

A., 1902, S 654. 
Nuten im induzierenden Tcile von 

Drehstrommotoren, Mollier, W., 

1902, S 670. 
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Nutenank or — Ozon 



Nutenanker, Dimensionierung, Baum- 
gardt, L., 1893, S 497. 

— EiBenverluste, Breslauer, M., 1897, 
S 80. 

— Kraftlinien, Dick, E., 1901, S 598. 

— Kraftlinienverteilung, Dettmar, G., 

1900, S 941 ; N'iethammer, F., 1899, 
8 7G6 ; Ziehl, E., 1901, S 689. 

— Lnftabstand, Dick, E., 1901, S 598. 

— raagnetomotorische Kraft, Dick, E., 

1901, S 598. 
Nutenanordnung, Beurteilung der Dy- 

namomaschinc nach der — ; Corsc- 

pius, M., 1901, S 988. 
Nutung v. Ankerblechscheiben, Hund- 

hauscn, R., 1902, S 1095. 
Nutzbremsung clektrischer Wagen, 

Baumgardt, L., 1891, S 489. 
Nutzeffekt s. Wirkungsgrad. 

o. 

Oberflachenkontaktsystern der Union- 
E.-G., Kubierschky, M., 1899, S 295. 

Oberleitung bei Bahnen, Aufbangung, 
Rasch, G., 1897, S 395. 

— Schutzvorrichtung, Aloritz. K., 1895, 
S 176; Schonberger, H., 1901, S 452. 

— bei StraBenbahnen, Scbiemann, M., 
1899, S 321. 

Profilfahrdraht, Scbiemann, M., 

1902, S 842. 

— s. a. Bahnen, Leitungen. 
Oberleitungsmaterial fur el. Bahnen, 

Benz, 1899, S 493. 
Observatories, magnetischo, Potsdam, 

1890, S15; Toronto, Stupart, R, 
1898, S 273. 

EinfluB v. StraBenbahnen, 1898, 

S 494; Wiichter, S., 1899, S 655. 

— s. a. Storungen. 

Ofen, el., Jloissan, 1893, S 125, 375 ; 
SaJadin, 1894, S 19. 

— Karbiddarstellung, 1901, S 707. 

— Phosphordarstellung, 1901, S 707. 
Ohm, Bestimmung, Willeumier, 1890, 

S 35. 

- Einfuhrung bei der lleiehspost, 
1898, 3 160. 

— Einfuhrung des interna tionalen, 

1891, S 142. 

Ohmsches Gesetz, Beziehung zur dy- 
namisclien Grundgleichung, Hcinke, 
C, 1892, S 615. 

— Grundgesetz dea Elektromagnetis- 
mus, Lang, K., 1892, S 473. 

— notwendige Modif ikation , 1894, 
3 270; Sanford, F., 1893, S 90. 

— bei Weehselstromen hoher Fre- 
quenz, 1892, S 321. 



Ohmmetcr, Goolden-Evershed, 1890, 
S 51 ; Hartmann it Braun (Bruger), 
1894, S 333 ; 1897, S 175. 

Okonit, Zusammensetzung, 1890, S 4 17. 

01 als Isolator, Molonay, T. O.. 1901, 
S 163. 

— als Isolier- und Abkiihlungsmittel, 
1897, S 153 Rdsch. 

— Schlagweitc in 01, 1890, S 667. 

— als VerschluC fiir Trockenelemente, 
Botz, 1899, S 326. 

— Wirkung auf Metalle, 1891, S 273. 
Olgas zur Waggonbeleuchtung, Ge- 

fahren, 1894, S 19. 
Olisolatoren, Schomburg, H., 1891, 
S 691. 

— auf einer indischen Telegraphen- 
linie, 1900, S 84. 

Oltransformator, Thomson - Houston 

Co., 1892. S 200. 
Omnibus, el., 1890, S 291 ; 1897, S36, 

404; in Eberswalde, Lombard-Gerin, 

1901, S279. 

— in Berlin, 1899, S 473. 

— in Paris, 1892, S 475. 

— gkisloser, Nizza-Monte Carlo. 1902, 
S 801. 

— Nachtomnibusse mit el. Bel. 1896, 
S306. 

Omnibusse, el., s. a. Automobile, 
Droschkcn, Fahrzeuge, el., Motor- 
wagen. 

Orgelgebla.se mit el. Antrieb, 1890. 
S 453. 

Orthotrop, selbsttatiger Stromwender, 

Reppmann, A.. 1894, S 326. 
Osmiumlampe, Gabriel, R., 1902, S72; 

Scholz, 1901, S 161. 
Oszillator, mechanischer und elektri- 

scher — , von Tesla, 1894, S 27. 
Oszillatorische Enthvdungen in Fern- 

leitungen zur 1 Spannungserh6hung, 

Baum, F. G., 1902, S 871. 
Oszillicrende Strcime, Bestimmung der 

Wechselzahl, Alcyer, G. W., 1897, 

S 47. 

Theorie, Steiiimetz, Ch. P., 

1896, S 227. 
Oxyde, Leitfahigkeit bei hohen Tem- 

peraturen, Sohlmann, J., 1900, 

S 675. 

Ozeantelephonie, Pupin, J., 1894,3335; 

Thompson, S. P., 1893, S 601. 
Ozon, Apparat z. Inhalieren, Schutze, 

1892, S 200. 

— zum Bleichen von Papierstoff, Vil- 
lon, 1890, S 584. 

— Darstellung, Fahrig, 1890, S 290. 
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Ozon, Darstellung und Verwendung, 
Frolich, O., 1891, S340; Schneller, 
Aug., 1890, S 589. 

— als Desinfektionsmittel, 1892, S 420; 
de Christmas, J., 1894, S 73. 

— praktische Anwendungen, Frolich, 
O., 1894, S 572. 

— Preis, Frolich, O., 1895, S 67. 

— und Trinkwasser, Ohlmuller, 1902, 
S 477. 

— Wirkungen, Labb6, 1891, S 583. 

— in der Zuckerindustrie, Schneller, 
1891, S 580. 

Ozonerzeuger, Broyer 5c Petit, 1890, 
S 339 ; Seguy, 1891, S 9 ; Uppenborn, 

F. , 1890, S269. 
Ozonerzeugung, geschichtl. Entwick- 

lung, 1890, S 309 Rdsch. 

Ozonfabrik, Marseilles, 1892, S 529. 

Ozonrohre von L. Bonetti und G. Se- 
guy, 1894, S 527. 

Ozonwasser, Oberflachenleuchten, 1890, 
S 624. 

O.onwasserwerk, Wiesbaden, 1902, 
S 784. 

P. 

Pachytrop, Giltay, 1895, S 646. 

Pake tbef order ung, el., Bennet, A., 

1891, S 492. 
Pantelegraph, Cerebotani, 1894, S370, 

431. 

Panzcrplatten, el. Ausgliihen, 1895, 
S 246. 

Panzerturm, el. betatigt, 1895, S 733. 
Papierisolation fur Leitungen, 1890, 
S 292. 

und Kabel, Cracken, E., 1893, 

S 327. 

Papicrfabriken, el. Betrieb, 1900, 
S 1004. 

Papierstoff, elektr. Bereitung, Kellner, 
1890, S 301. 

— Bleichen durch Ozon, Villon, 1890, 
S 584. 

Parallelschaltung v. Fliissigkeitsunter- 
brechern, Ruhmer, E., 1900, S 699. 

— von Wechselstrommaschinen, Ai- 
chele, A., 1900, S 263; Bcnischke, 

G. , 1898, S781; 1899, S 870; 1902, 
S 948; Burch, E. P., 1898, S738; 
Dettmar, G., 1899, S728; Franke, 
B., 1901, S998; Gorges, H., 1900, 
S 29; 1902, S 1053 ; Kapp, G., 1891, 
8 488; Meyer, H. S., 1901, S905; 
Rosenberg, E., 1902, S 425 ; Schiiler, 
L., S246, 781; Steinmetz, 1894, 
S 205. 

Voltmeter -Anordnung, Miiller, 

H. , 1894, S 223. 



Parallelschaltung von Wechselstrom- 
und Drehstrommaschinen, Micbalke, 
C, 1896, S 573. 

— von Synchronmaschinen, Bernard, 
L., 1902, S 50. 

— von Wechselstrom beliebigcr Kur- 
venform, Roefiler, G., 1898, S 595. 

Patente, englische, 1896, S 613 Rdsch. 
Verliingerung, 1896, S 803. 

— gemeinsame Benutzung, 1896, S 236. 

— fur Wellentelegraphie. 1900, S10. 
Patentgesetz, deutsches, Anderungcn, 

1900, S 445. 

— neues, Hasslacher, 1891, S225. 

— Vorschlage zur Anderung. v. Hef- 
ner-Alteneck, F., 1900, S278; Bern- 
stein, A., 1900, S 475. 

— neues osterreichisches — , 1898, 
S 842. 

— der Vereinigten Staaten von Ame- 
rika, 1894, S 407 ; Stort, St., 1897, 
S335. 

Anderungen, 1900, S 377. 

Patentierung gewerblich nichtverwert- 

barer Erfindungen, Uppenborn, F., 

1891, S245. 
Paten tentscheidung in Amerika, 1895, 

S234. 

Paten tsach en, Rechtsprechung, Katz, 

E., 1899, S587. 
Patent schrif ten, of f cntliche Auslcgung, 

1897, S40. 

— Bezug, Kais. Patentamt, 1895, S 660. 
Patentschutz fur Ausstellungsgegen- 

stiinde in Fraukreich, 1900, S 69. 
Patentstreitigkeiten,Acetylengas, Stan- 
dard Oil Co., gegen die Pittsburg 
Reduction Co., 1895, S 608. 

— Akkumulatoron, W. A. Boese & 
Co., Berlin, gegen S. Hammacher, 
Berlin, 1896, S 697 ; Brush Co. gegen 
die El. AkkumulatorCo., 1891, S 454. 

D. R.-P. Faure, 19026: Akku- 

mulatori'nfabrik A.-G. in Hagen und 
El. Power Storage Co. gegen die 
Berliner Akkumulatorenwcrke A.-G. 
vorm. E. Correns & Co., Berliner el. 
Beleuchtungs-A.-G., Elektriciteiis- 
Mattschai>py Systt-eui do Khotinsky 
in Gelnhausen, Gottfried Hagen in 
Coin, W. A. Boese & Co., Berlin, 
Georg Hevl ic Co., Berlin; 1891, 
S519, 667*; 1892, S 275, 586, 595, 
610, 623, 616, 617, 676, 688; 1893, 
8 14, 277, 396, 594, 649, 742; 1894, 
S240; 1895, S 416, 459, 661, 792; 
Soc. fr$. des accumulateurs 61. ge- 
gen die Pollak-Akkumulatorenwerke 
in Frankreich, 1892, S166; 1893, 
S 359. 
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Patentstreitigkeiten , Akkumulatoren , 
D. R.-P. No. 80420: Akkumulatoren- 
A.-G. gegen dieWatt-Akkumulatoren- 
werke, 1898, S 99. 

— Aluminiumgewinnung, Aluminium- 
A.-G. Neuhausen gcgen die Frank- 
furter Metollgesellschaft, 1897, 
S 292 ; 1898, S 738 ; Cowles gegen 
Hcrault, 1890, S 292. 

— Bogenlampen. Ausdebnungskorper, 
D. R.-P. 67705: Korting (c Mathie- 
sen, Leipzig, gegen Schmidt & Han- 
sen, Wurzen, 1898, S 56, 93, 131. 

— Calciumkarbid, Patent Buillier. 
1898, S 242, 426. 

— Dochtkohlen, D. R.-P. 8253 : Gebr. 
Siemens 4: Co. gegen C. Conradty, 
Fuchs, W. Griidelbach, F. Ilard- 
muth it Co., Joofl, Chr. Sohmelzor, 
1891, S317; 1892, S117, 251, 711; 
1893, S 16, 75, 92, 209, 309, 328, 
346, 396, 557, 676, 695, 712; 1894, 
S 161, 254, 306, 337, 622; 1895, S104, 
383. 

— Drehstrompatente, A.-G. Helios, 
Coin, gegen Siemens & Halske, Ber- 
lin, 1896, S667, 702. 

Nichtigkeitserklarung, D. R.-P. 

55978, 1892, S334. 

— Elektrizitatsvcrtcilung, M. Deri ge- 
gen L. Gaulard und J. Gibbs, 1890, 
S 122. 

D. R.-P. 53416, Schuckert & Co., 

Niirnberg, gegen A.-G. Helios in 
Coin, 1896, S 39, 295. 

— Elektrizitiitszahler, Chamberlain & 
Hookharn gegen Johnson & Phil- 
lips, 1897, S 168, 234. 

s. a. — Wcchselstromzahler. 

— Fernleitungssystem, Ganz & Co. ge- 
gen S.&H. in Tours, 1895, S 335. 

— Gliihlampen-, D. R.-P. 12174, A. 
Edison gegen Gebr. Naglo, Berlin 
u. W. Swan, 1890, S 317 ; 1892, S 466. 

Edison El. Lighting Co. gegen 

die United States El. Lighting Co., 
1891, S440, 454 ; 1892, S 595. 

D. R.-P. 23129, De Khotinsky 

gegen Edison, 1890. S117; 1893, 
S 338. 

D. R.-P., 19891, Swan United 

El. Light Co. gegen die A. E. G., 

1891, S 103. 

— Mikroplion, Am. Pat. 199141, Ber- 
liner gegen Drawbaugh und Edison, 

1892, S691; 1895, S 791 ; 1896,8309, 
339, 387 ; 1897, S 291, 324. 

— Schleifmaschine fur parabolischc 
Flachen, D.R.-P. 68121, Nichtigkeits- 
erklarung, 1891, S 553. 



Patentstreitigkeiten, Teslapatente, A. 
E.G. gegen die A.-G. Helios, Coin, 
1896, S 794. 

— Transformatoren, Parallelschal- 
tung, D. R.-P. 33951, Gaulard k 
Gibbs, 1890, S410; 1891, S 226. 

— Transformatoren, pollose, und Pa- 
rallelschaltung von "Wechselstrom- 
motoren, Zipernowsky, D6ri, Bla- 
thv gegen die Soc. d'Eclairage Elec- 
trique, 1893, S433; 1900, S 154. 

— Weclisolstromzahler, D. R.-P. 84 676, 
Raab gcgen Belfield, 1902, S 244. 

— Zeigertelegraph, D. R.-P. 53708, 
E. Berg gegen Schliiter, 1891, S 133. 

Pendelerscheinungen bei Drehstrom- 
generatoren, Goldschmidt, R., 1902, 
S 980. 

— bei Maschinen, Foppl, A., 1902, 
S 59 ; Seibt, G., 1902, S 121. 

Pendelsehniire. Normalien des V. d. 

El., 1902, S 762. 
Pentanlampc, Liebenthal, E., 1895, 

S 655. 

Perioden der Entladung bei mit atmo- 
spharischer Elektrizitat geladenen 
Fernleitungen, Steinmetz, C. P., 

1898, S 702. 

Periodendauer von Wechsolstromen, 
Messung, Konig, W., 1899, S 415. 

Pcriodendifferenz s. Phasenunter- 
schied. 

Periodenzahl von Wechselstromen, in 

Amerika, 1891, S73. 
in England, 1900, S 314. 

— Bestimmung, Lowy, J., 1902, S71. 
stroboskopische, Benischke, G., 

1899, S 142. 

— Induktion der doppelten, Arnold, 
E., 1893, S 30; Korda, D., 1893, 
S329. 

— in Transformatoren. Steinmetz, C. 
P., 1892, S57. 

— giinstigste inWechsel6tromanlagen, 
Kolben, E., 1894, S 77. 

— s. a. Frequenz. 

Pcriodische Vorgange, experimentelle 
Aufzeichnung, Franke, R., 1899, 
S 802. 

Permeabilitat, magnetische, d. Eisens, 
Thompson, E., 1892, S 550. 

— Messung, Lamb, 1901, S 967. 

— senkrecht zur Magnetisierungs- 
richtung, Kenelly, A. E., 1890, S436. 

Perophon, Lorenz, C, 1902, S 634. 

Pflanzenwachstum, Einwirkung der 
Elektrizitat, 1896, S773Rdsch.; Nar- 
kewitsch-Jodko, J., 18%, S 783 ; 
Lemstrom, S., 1899, S 71. 

— s. a. Vegetation. 
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Pflug, Motorpflug, Mullendorff, 1898, 
S338. 

Pfliigen, el., 1896, S 712 Rdsch., 717; 

1901, 8 488; Mullendorff, 1898, S338. 
Phahlklappen, Verstracte, E., 1890, 

S 501. 

Pliasen, graphische Bestimmung, Ja- 
net, P., 1894, S281. 

Phaaenindikator der Gen. El. Co. 1894, 
S 85. 

— optischer, Moler, G., uud Bedell, 
F., 1894, S 392. 

— akustischer, fiir Farallelschaltung 
von Wechselstrommaschinen, 1894, 
S 85. 

Phaseninduktor, Lincoln, P. M., 1902, 
S15; Woodbury, 1902, S 15. 

Phasenmesser, v. Dolivo-Dobrowolsky, 
M., 1894, S350; Teichmiiller, S., 
1897, S 569. 

— dirckt zeigend, Bruger, Th., 1898, 
S 476. 

— s. a. Phasenverschiebung. 
Phasenregelung bei Wechselstrommo- 

toron. Arnold, E., 1894, S 579. 

— bei Wechselstromanlagen, Dolivo- 
Dobrowolsky, M. v., 1894, S 555; 
Imhoff, C. L., 1894, S 519, 611; 
Stort, P. Th., 1894, S 591. 

Pbasenunterschiede, Erkennung und 
Ausgleichuug, Ritter, W., 1900, S7. 

— Erreichung groUer — und Vcrwen- 
dung, Gorner. J., 1899, 750. 

— experimentelle Bestimmung, Vogel- 
sang, M., 1892, S 469. 

— graphische Bestimmung, Janet, P., 
1894, S 281. 

— Meflapparate, Puluj, J., 1893, S686. 

— Messungen, Cahen, H., 1892, S542; 
Korda, D., 1893, S 329. 

Phasenunterschiede s. a. Phascnver- 

schiebungen. 
Phasentransfonnatoren, Bradley, Ch. 

S., 1896, S 48 ; Lombardi, L., 1897, 

S 705. 

Phasenverschiebung, Definition, Be- 
nischke, G., 1902, S 622; Orlich, E., 

1902, S 543. 

— Demonstration, Kohlrausch, W., 
1902, S 827. 

— in Drehetrommotoren, Breitfeld,C, 
1899, S 120. 

— durch Elcktrolyse, Dolivo-Dobro- 
wolsky, M. v., 1895, S 381. 

— Erzcugung und Anwendung, Gor- 
ner, J., 1899, S 750. 

— Kompensierung bei Wechselstrom- 
maschinen, Bragetad, O. S., 1902, 
S993; Osnos, M., 1902, S 919. 



Phasenverschiebung im Lichtbogen, 
Steinmetz, C. P., 1892, S 567. 

— Messung, Breslauer, 1902, S 72; 
Eisig, 1902, S79; Finzi, L., 1902, 
S 333. 

durch Elektrometer, Hohage,K., 

1902, S 365. 
8(.hr grollcr, Breslauer, M., 1902, 

S 221 ; Mollingcr, 1902, S 356. 
bei rotierendeni Polrad, Queis- 

ser, O., 1902, S 102. 
durch Voltmeter, 1902, S 198 ; 

s. a, 1902, S333, 511; Mayer, It, 

1902, S 511. 
durch Wattmeter, Allister, Mc, 

1902, S 36. 

— bei Transformatorenanlagen, Puluj, 
J., 1895, S 557. 

Phonograph, Koltzow, A., 1894, S271. 

— elektrolytischer, Kiliani, M., 1898, 
S75. 

— im Fernsprechbetrieb, 1891, S210; 
Pierard, 1897, S 516. 

— Motor, Hopkins, 1891, S 666. 
Phonosignal von Ader, Frankc, Ad., 

1890, S 63. 
Phosphordarstellung auf elektrother- 
mischem Wege, Readman, 1891, 
S286; Readnian und Parker, 1898. 
S792. 

Phosphor - Brouzedraht, gespannter, 
Gleichgewichtsbedingungen,Cloeren, 
H., 1890, S 43. 

Phosphoreszenz bei Glvihlampen, 1891, 
S633. 

Photogalvanographie, Piljtschikow, 

1896, S 384. 
Photographic, Entwickeln durch Elek- 

trizitat, Liesegang, 1893, S 168. 
Photographic, Kegistrierung v. Schwin- 

gungskurven, 1890, S 356. 
von Spannungskurveu, Baps, A., 

1894, S15. 
Photometer, Lehmann, E. W., 1893, 

S 407. 

Photometerspiegel. Licbtschwachung, 

Uppenborn, F., 1890, S 138. 
Photometrie, Marxen, 1896, S'101. 

— ProzeO der Stadt Amsterdam geg<m 
die Imperial Cont. Gas-Association, 
1894, S 130. 

— mit der Amylacetat-Lampe, Hefncr- 
Altencck, F. v., 1891, S 177; Voller, 
A., 1891, S 123. 

— Einheiten, 1897, S 165 Rdsch. ; v. 
Hefner-Altencck, 1896, S 754 ; Kapp, 
G., 1897, S 305, 474 ; Uppenborn, 
1894, S 473 Rdsch. ; Weber, L., 1897, 
S91. 

in Amerika, 1897, S 282. 
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Physikalische Laboratorien s. Labora- 
torien. 

Physikalisch-Technische Reichsanstalt, 
e. Laboratorien, Reichsanstalt. 

Physiologische Wirkungen von Gleich- 
und Wechselstrom, Lawrence, II., 
1890, S 239; Steinmetz, Oh. P., 1890, 
S 320. 

des Magnetismus, 1892, S 661. 

des el. Stroraea, Biraud, F., 

1893, S 231. 
Wechselstrom zur Diphtherie-Be- 

handlung, Tjurin, W. A., 1896, S 259. 
Platin, Prcis, 1894, S 73. 
Platingcwinnung, 1901, S 306. 
Platiuniederschlag, 1890, S 515. 
Platinsilizium, Widerstande, Rodt, V., 

1900, S 847. 

Flatteisen, el., Wicczoreck, R., 1897, 
S 391. 

Polardiagramm, Anwcndung auf in- 

duktive Widerstande, Steinmetz, C. 

P., 1891, S 394. 
Polarisation telephonischer Empfan- 

ger, Giltay, J., 1897, S 333. 
Polarisation s. a. Akkumulatoren, Ele- 

mente, Aluminiumzellen. 
Polaritatsbestimmung, 1897, S 327. 
Polform und Zugkraft, Beneke, W., 

1901, S 542. 

Polsuchcr, 1897, S163; Berghausen, 

1890, S 563. 
Polverbinder fiir Elemente, Lorcnz, C, 

1901, S 435. 
Polwechsler fiir Zweifachtelegraphie, 

Davis, M., 1895, S 617. 
Polwechsler, Davis, M., 1895, S 617. 
Polwechselzahl s. Periodenzahl. 
Polzahl, variable, bei Drehstrommoto- 

ren, Dahlander, R., 1897, S 257; 

Ziehl, E., 1897, S 535. 
Polyciklisches System s. Systeme. 
Porzellan, Herstellung fiir die Elek- 

trotechnik, Herzog, J., und Feld- 

mann, CI., 1900, S 905. 
Porzellandoppelglocken mit Reife- 

lungen; 1897, S 338. 
Porzellanisolatoren, Priifungsvorrich- 

tung, Billig, R., 1892, S 338. 
— Widerstand, Grawinkel, C, 1890, 

S 361. 

gebrauchter, Strecker, K., 1893, 

S 503. 

Porzellanklemmen fiir Hausinstalla- 
tionen, Schilling, W., 1900, S 722. 

Porzellanrollen, Diibel fiir — . Kraft, 
J., 1900, S 852. 

Postbeforderung, Untergrund - Bahn 
fur — , in Budapest, 1898, S 480. 



Potential, auffalliges, auf stromdurch- 
flosscnem Lciter, Teege. H., 1899, 
S 856. 

— der Metalle in Wasser, Gotz. H., 
1890, S 30. 

Potentialgefalle s. Spannungsabfall. . 
Prazisionsbriicken, Eichung. Edel- 
mann, M. Th., 1900, S 912. 

— Herstellung, Edelmann, M. Th., 
1900, S 807. 

Prazisionsinstrumcnte, Gans & Gold- 
schmidt, 1898. S 841 ; Raps, A., 1896, 
S 264. 

— 8. a» d. betr. Gattung. 

— EinfluB des Erdfeldes, Windmullcr. 
K., 1901, S 1067. 

— Registrierinstrumente, Raps, A., 
1894, S 15. 

— fiir Wechselstrom der A. E. G., 
Benischke, G., 1900, S 399. 

Prazisionsrheostat, Hartmann & Braun, 
1894, S 539. 

— Herstellung, Edelmann, M. Th., 
1900, S 807. 

Pr&cisions-Werkzeugmaschinen, Fried- 
rich, K., 1893, S 259. 

Preflspahn, Weidmann, H., 1892, S 119. 

Primarelemente s. Elemente, galva- 
nische. 

Prozesse, gerichtliche, s. Rechts- 

streitigkeiten. 
Produktion von Aluminium, 1901, S15. 

— von Gluhlampen in Amerika, 1891, 
S 454. 

— von Kupfer, 1890, S278; 1891. 
S 391 ; 1892, S 170 ; Elmore, 1890, 
S 624. 

— — elektrolytisch, 1900, S 303 
Rdsch. 

— von Ozokerit in Nordamerika, 1891, 
S 548. 

— von Quccksilber, 1890, S 199, 526. 
in RulJland. 1892, S 386. 

— von Silber, 1890, S 199. 

— s. a. d. betr. Produkte. 

— elektrotochnische, Statistik, 1899, 
S 379 Rdsch. 

Professorenhonorare in Amerika, 1891. 
S 161. 

Profilfahrdraht, Bcfestigung, Verbin- 
dung, Schutz, Schiemann, M., 1902, 
S 842. 

Projektierungsarbeiten bei Bahnen, 

wirtschaftl. Grundlagen, Hecker, 

A., 1899, S 590. 
Projektierungstafeln, Bischoff, C, 

1893, S 40. 
Pronyscher Zaum, Federwage, Wett- 

ler, A., 1898, S 658. 
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Provinzialzentralen in England, 1902, 
S 497. 

Priifamtcr, Nurnberg, Chemnitz, 1902, 
S 1043. 

— Miinchen, 1902, S 498 ; Uppenbom, 

F. , 1901, S 655. 

Priifapparat fur Eisensorten, Ewing, 
1897, S 8; Hartmann & Braun, 1891, 
S 469; Koepsel, A., 1891, S 214 ; 
Richter, Rud., 1902, S 491 ; Sie- 
mens Bros., 1892, S 560. 

Priifung von Dynamoblech, Epstein, 
J., 1899, S 326. 

— von Dyiiamomaschinen, Dettmar, 

G. , 1899, S 327 ; s. a. 1899, S 375 ; 
Fischer-IIinnen, J., 1899, S 392; Lie- 
benow, C, 1899, S 274. 

— von Eisenblech, Normen, Epstein, 
J., 1902, S 660. 

— von Installationsmaterial, V. d.El., 
1902, S 417. 

— von el. MeOgeraten, FeuBner, K., 
1890, S 242. 

— von Gleichstrom-El.-Zahlern in der 
Phys.-Techn. Reichsanstalt, FeuBner, 
K., 1900, S 1035. 

— von Weehselstromzahlern in der 
Phys.-Techn. Reichsanstalt, Orlich, 
E., 1901, S 94. 

Prufungsanstalt fiir el. Anlagen von 
Lange & Guerrienne, Leipzig, 1897, 
S 85. 

Pufferbatterien, Sieg, E., 1900, S 226. 

— Berechnung, Brandt, G., 1899, 
S 730. 

— graphische Berechnung der Lei- 
stung, Brandt, G., 1900, S 129; 
Kohn, M., 1900, S 78. 

Fumpen, el., A. E. G., 1893, S 118. 

— cl. Antriob, 1898, S 283. 

— fur Bergwerkc, 1890, S 50. 
Pumpwerk, el., Union E.-G., 1895, 

S 390. 

Pyrometer, therm oelektri ache, Brugcr, 
1899, S 212. 

Q. 

Quadrantenelektrometer, Dolezalek, F., 

1896, S 471 ; Eislcr, H., 1895, S 255. 

— hochempfindliches, Dolezalek, F., 

1897, S 507. 
Quadruplex s. vierfach — . 
Quarzfaden fiir Galvanometernadeln, 

1890, S 328 ; 1892, S 310 ; Wisher, 
H., 1891, S 479. 

— Herstellung, Elstcr, 1892, S 098. 
Quecksilber, Dielektrizitatskonstante, 

Weber, R., 1890, S563; 1891, S 156. 

— Auffindung in Wippach (Krain), 
1890, S 538. 



Quecksilber, Gewinnung in RuBland, 
1892, S 386. 

— Produktion, 1890, S 199, 526. 

— Widerstandseiuheit, 1890, S 199; 
Glazebrook, 1891. S 273. 

Quecksilberdampflampen, Arons, L., 
1902, S 949. 

— v. Hewitt, Recklinghausen, M. v., 
1902, S 492; Stockhardt, E., 1902, 
S179, 645. 

Quecksilber - Luftpumpe, selbsttatige, 
Neesen, F., 1893, S 719. 

— — Expansionspumpe, Raps, A., 1896, 
S248. 

Queoksilberstrahlunterbrecher, Berger, 
W., 1902, S 332; Boas, H., 1902, 
S 208 ; Levy, M., 1899, S 717 ; Rei- 
niger, Gebbert & Schall, 1902, 
S 107. 

Querschnittsberechnungen von el. Lci- 
tungen, Mullendorff, E., 1892, S 48. 

R. 

Radankerdynamo, Fritsche, W., 1891, 

S 495, 624. 
Rader von Schnellbalinwagcn, v. Rev- 

mond-Schiller, L., 1901, S 819. 
Raffinieren von Kupfer, s. Kupfer, 

Kupferraffinerie, Kupferrohren. 
Rangierbetricb, el., 1896, S 271. 
Rangierlokomotive, el., 1896, S 441. 

— Tweedales & Smalley, 1902, Sill. 
Rauchbelastigung, Paris, 1890, S 666. 
Rauchvermeidung fiir Kesselfeuerun- 

gen, Raworth, S., 1902, S 912. 

Rauchverzehrung in den Pariser El.- 
Werken, 1894, S 434. 

Raumausnutzung bei Litzen, Holit- 
scher, P., 1902, S 673. 

Reaktanz, Steinmetz, Ch. P., u. Be- 
dell, F., 1894, S 452. 

Rechenapparat, Boucher, 1890, S 331. 

Rechtliche Stellung der Fernsprech- 
u. Telegraphenleitungen, 1897, S223. 

— der Stark- und Schwachstroman- 
lagen, Baumann, J., 1891, S 675. 

Rechtsprechung und el. Energie, Meili, 
F., 1898, S 225. 

— s. a. Entwendung elektrischer Ar- 
beit. 

— in Patentsachen, Katz, E., 1899, 
S 587. 

Recbtsschutz, internationale Yereini- 
gung f iir gcwcrblichcn — , 1897, S391. 

— KongreB, Coin, 1901, S386. 
Rechtsstreitigkeiten der Elektrotech- 

nik in Engand, 1898, S 602. 

— zwischen Gasgesellschaften und 
Stiidten bei Einfiihrung el. Beleuch- 
tung, 1895, S 119. 
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Rechtsstreitigkeitcn,Popp-iGesellschaft 
gegon d. Gasgesellschaft Paris, 1894, 
S73, 171. 

— - Pouyer-Quertier gegen die Anglo- 
Am. Telegraph Co., 1894, S 407. 

— Reichspostfiskus gegen die Stadt 
Broslau (Fcrnsprcchleitungen), 1898, 
S 678. 

— V. St. A. gegen die Comp. Fran- 
chise des Cables Telegraphiques, 
1896, S 724 ; 1897, S 69. 

— s. a. Patentstreitigkeiten. 
Reflektoren, Weil, Th., 1899, S 52. 

— Hrabowski-, fiir Bogenlicht, Fric- 
drich, K., 1892, S 148. 

Registrierapparate, Fehler, 1891, S483. 

— bei el. Messungen, Marek, W., 

1900, S 641. 

— Prazisionsapparate, Raps, A., 1894, 
S 15. 

— Universal-, Raps, A., 1897, S 196. 

— fur Wechselstromkurven, 1890, 
S 356; v. Abraham, FeuDner, K., 

1901, S 207 ; Franke, R, 1899, 
S802; Janet, P., 1894, S 281 ; Peu- 
kert, W., 1899, S 622. 

s. a. Wechselstromkurven. 

Registrierung s. Aufzeichnung. 
Regulatoren, automatische, fiir Zen- 

tralcn, Collischonn, F., 1897, S357; 

Krause, B., 1901, S 395. 
~ fiir el. Bahnen, 1897, S 212. 

— fiir Chronographen, Flamache, A., 
1890, S 88. 

— fiir Dampfmaschinen in Elektrizi- 
tatswerken, Tolle, M., 1897, S 129. 

— fiir Drcileitersvsteme, Clark & 
Muirhead, 1890, S 324. 

— fiir Gleichstrorumaschinen, Thom- 
son, E., 1890, S 455. 

— fiir Lichtleitungen, Berechnung, 
Stadelmann, E., 1900, S 285. 

— fiir konstanton Strom, Thomson, 
E., 1894, S 606. 

Regulierapparate, automatische, Kum- 
mer it Co., 1890, S 660. * 

— f. Buhncnbelcuchtung m. Wcchsel- 
strom, Miiller. H., 1891, S 564. 

Regulierspannung von Werhselstrora- 

bogenlampen f. versch.Stromkurven, 

Szapiro, B., 1893, S 558. 
Regulierung von Dynamomaschinen, 

Heymann, 1890, S 251. 
fiir konstanten Strom, Tischen- 

dorfer, F., 1891, S 433. 

— dor Spannung in Zentralen, Im- 
hoff, 1890, S 284. 

Regulierwiderstande, 1890, S 383; 
Franke, R., 1901, S 275. 



Regulierwidorstiinde, Berechnung, Sta- 
delmann, E., 1896, S464. 

— von Graphit, fiir medizinische 
Zwecke, 1892, S210; Fleming, O., 
1891, S430. 

— von dcr Carpenter Enamel Rheostat 
Co., 1892, S623. 

— aus Lampen gebildet, Heim, C, 
1894, S 50. 

»— auf Porzellanzylindern, Ohl & Diete- 
rioh, 1898, S 283. 

— Frazisions-, Edelmann, M. Th., 
1901, S 257. 

— fur starke Strome, Strecker, K., 
1894, S 560. 

— Stufung, Krause, R., 1902, S 383. 

— Stufenzahl, Erlacher, J., 1902, 
S 556. 

— Trommel-, Miiller, Fr. 0. G., 1897, 
S 69. 

Reibungselcktrizitat, Mechanik, Wey- 

de, J., 1898, S 269. 
Reibungsverluste bei Drehstrommoto- 

rcn, Hissink, J., 1901, S 226, 375. 

— in el. Maschinen, Dettmar, G., 
1899, S 203, 380. 

— s. a. Dynamomaschinen ; Verluste. 
Reihenschaltung von Bogen- undGliih- 

lampen, Rothert, A., 1895, S811. 

— von Wechselstromen beliebiger 
Kurvenform, Roefiler, G., 1898, 
S 595. 

— s. a. Hochspannung. 
Reihenwickelungen, Emde, F., 1899, 

S 376. 

Reinigung, elektrolytische, von Ab- 
wassern, Hennite, 1894, S 84 ; Woolf. 
E., 1893, S 715. 

— von Salzsole, Collins. C, 1892, 
S 384. 

— von Trinkwasser, Villon, 1894, 
S 499 ; Stanley Co., 1890, S 291. 

Reinigung s. a. Abwasser. 
ReiOschienenhalter, Raps, A., 1895, 
S155. 

Rek lamebcleuchtung, sclsbttiitiger Uin- 
schalter der A. E. G., 1898, S 761. 

Relais fiir Eisenbahn-, Telegraphen- 
und Signalleitungen, Union Switch 
and Signal Co., 1900, S 335. 

— Kohhm-, Edison-, 1890, S524. 

— Konstruktion und Priifuug, Miiller, 
E., 1891, S 692. 

— polarisierte, Lloyd, T. H., 1895, 
S 149. 

— fiir Telegraphie, Ochs, K., 1892, 
S 25. 

amcrikaniscbes, 1900, S 335. 

— fur Ubertragungsstationen, Horton, 
L., 1896, S 306. 
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Relaisiibertragung fur Ruhestromlei- 
tung, Discher, H., 1891, S 423. 

Rennboot, el., Priifung, 1902, S 893. 

Resonanz, el., Feldmann, C. P., 1897, 
S 94 ; Schlee, G., 1902, S 186. 

— mehrfache, Hertzscher Wellen, 
1890, S 254. 

Retortongraphit z. Blitzableiterspitzen, 

1893, S 169. 

Rettungsboje mit el. Licht, 1893, 

S505; 1894, S 84. 
Revision von el. Anlagen, 1895, S 168 ; 

1900, S 986. 
Revisionsanstalten dcs Leipziger Elek- 

trotechnikervereins, 1892, S 76. 
Rhcograph von Abraham, FeuBner, K., 

1901, S 207. 

Rheostat s. Regulierwiderstand, Wider- 
stand. 

Richtungsanzeiger, el., von Spratt, 

1894, S 622. 
Richtungswiderstand bei Stromkreisen 

mit gegenscitiger Induktion, Hcrzog, 

J., und Feldmann, C. P., 1900, S307. 
Ringankerf. Hochspannungsmaschinen, 

Baumgardt, L., 1893, S 331. 
Ringelektromagnet fur starke mag- 

netischo Felder, du Bois, 1894, S393. 
Ringsystem, Fritsche, W., 1890, S 6. 
Rohre, geachweifite, Ehrhardt, 1895, 

S 154. 

Rohrbruchalarm, Heller, 1890, S 406. 
Rohrleitungen, el. Absperrung und 
Kontrolle, Berg, E., 1893, S 207. 

— elektrolyt. Beschadigungen, 1895, 
S 293 ; Blake, L., 1900, S 68 ; Farn- 
ham, J. H., 1894, S 404 ; de Fodor, 
Et., 1892, S 373 ; Jastrow, 1901, 
S 391; Krohn, S., 1901, S 269; Lax- 
sen, A., 1902, S 841, 868, 1141; 
Rasch, 1895, S 198 ; Ulbricht, R., 

1902, S212, 720; Wynkoop, W. S., 
1899, S861. 

Demonstrationsmodell, Flerning, 

J. A., 1898, S835. 
Verhiitung durch Stromwendung, 

Larsen, A., 1902, S 868. 
s. a. Erdstromc, Ruckstrome. 

— Normalien, V. d. I., 1901, S 59. 

— Striime zwischen — , Kalischer, S., 
1893, S 548. 

— unterirdischc, New-York, 1891, S33. 
Rohrpumpe, Rofi, F., 1895, S 486. 
Rontgenapparate. A. K. ft., 189G, S349; 

1898, S 679; Berliner, A., 1897, 
S81; Dora, 1896, S 706 ; Konig.W., 
1896, S 302; Thomson, E., 1896, 
S 308. 

— von Gundelach-Dessauer, Henne, 
L., 1902. S 675. 

GenentlregiBter ETZ. 



Rontgenapparate mit Ernst Pabsts An- 
tikathode, Kurlbaum, F., 1900, S 237. 

— fur medizinische Zwecke, Kohl. M., 
1897, S668. 

— Laboratorium in Chicago, 18%, 
S 608. 

— Regulierung, Walter, B., 1897, S 10. 

— Strom unterbrecher, Willyoung & 
Co., 1897, S 292. 

— transportable, Levy, M., 1898, S 466. 
Rontgenphotographien, 1896, S 129 

Rdsch. ; 1896, S 187, 667. 
Rontgenstrahlen, 1896, S51,61 Rdsch., 
103 Rdsch., 129 Rdsch., 187, 239 
Rdsch., 250, 667; Kalischer, 1898, 
S 383; Klingenberg, G., 1896, S220; 
Perrin, 1896, S 135 ; Rosenthal, 1901, 
S 245. 

— fhemische Wirkung, Zickler, K., 
189G, S 232. 

— Demonstrationsmethode, Leick, W., 
1896, S 226. 

— Erzeugung, 1896, S 105, 162, 189, 
217; Rosenthal, J., 1896, S 713. 

mittelst lnfluenzmaschine, Sa- 

tori, C, 1896, S 163. 

— zum Erkennen von echten Dia- 
manten, 1896, S 725. 

— Konzcntration, Brunner, N., 1896, 
S 374. 

— in der Medizin, 1896, S 201, 217. 

— physiologische Wirkuugen, 1897, 
S 287 Rdsch. 

Rontgcntechnik, Fortschritte, Levy, 

M., 1898, S 646. 
Rostschutz fur Eisenlcitungcn, 1890, 

S 33. 

Rotation, elektrostatische, Arno, R., 
1894, S 375. 

— kupfcrner Hohlkugel im Wcchscl- 
stromfeld, Jiillig, M., 1893, S 345. 

Rotierende Hysteresis, s. Hysteresis, 

roticrende. 
Riickleitung, metallische, bei el. Bah- 

nen, Vail, J. H., 1894, S 250. 
Riickleitungsnetze, im Fernsprechbe- 

trieb, Chriatiani, W., 1895, S 581. 

— s. a. Fernsprechleitungen, Doppel- 
leitungcn. 

Ruckstrome, Elektrolyse guCeiserner 
Rohren, Blake, L., 1900, S 68; Wyn- 
koop, W. S., 1899, S 861. 

— von StraCenbalinen, Claude, M. G., 
1902, S 68 ; Michalke, 1902, S 208 ; 
Vigier, L., 1902, S 143; West, Jul. 
H., 1899, S 793. 

System z. Kontrolle, Kallmann, 

M., 1899, S 163. 
Ruckstrome s. a. Erdstrome. 
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Ruckstromanzeiger, Dick, E., 1894, 
S 620. 

— Hartmann & Braun, 1894, S 500. 
Riickstromausschalter, Andrews, L., 

1898, S 52. 
Ruckwirkung des Ankers 8. Anker- 

riickwirkung. 
Rufapparat fiir Eisenbahntelegraphie, 

Lazarus, J., 1890, S 348. 
Rufglocke, Mott, 1894, S 620. 

— harmonische, Mott, 1891, S 587 ; 
8. a. Lautewerke, Wecker. 

Ruhestrom, Weckschaltung, Glaser, 

E., 1890, S 261. 
Ruhestrombetrieb, Entladestrom, 1892, 

S 686. 

— polarisierter Wecker, Averdieck, 
W., 1892, S 569. 

Ruhestronileitgen, Relaisiibertragung, 

Discher, H., 1891, S 423. 
Ruhestromwecker, Schaltung, Canter, 

O., 1891, S 335. 

8. 

Saccharimeter als Strommesser, d'Ar- 

sonval, 1890, S 356. 
Sachverstandige, amtliche, fiir die 

Elektrotechnik, 1900, S 107. 
Salmiakkalcidum fur galvanische Ele- 

mente, 1898, S 273. 
Salzschmelzen, Leitungsfahigkeit, 1890, 

S 122. 

Sand, magnetischer, 1895, S 70. 
Sauerstoff, elektrolyt. Darstellung, 

d'Arsonval, 1891, S 197. 
und Verwendung, Elkan, Th., 

1891, S 155. 

— fliis6iger, magnetische Eigenschaf- 
ten, Dcwar, 1892, S 28. 

Siiuremesser, el., Demichel, A., 1892, 
S 663. 

Schachtabdeckungen, eiaerne, Ver- 

hiitung des Einfrierens, 1896, S 681. 
Schadenersatz fiir verspatcte Liofe- 

rung, 1900, S 122. 
Schalldiimpfer fiir Fernhorer, Engel, 

G., 1896, S 594. 
• — s.a.Fernsprechapparate, Gcrausche. 
Schaltapparate, Staudt k Voigt, 1890, 

S 511. 

— von Hartmann & Braun, Stadel- 
mann, 1899, S 212. 

— zum Anlassen von Motoren, 
A. E. G., 1900, S 423. 

— automatische, 1892, S 169; Nata- 
lia, Fr., 1901, S318. 

fur Starkstrom, Muller, H., 

1900, S 805. 

— fiir el. Hebeivuige, Niethaininer, F., 
1900, S 33. 



Schaltapparate fiir Laboratorien, Kol- 
lert, J.. 1898, S 141. 

— Kontakte, Voigt, H., 1895, S392. 

— Sektionsschalter fiir Akkuraula- 
torenladungen, Lowit, A., 1900, S 640. 

— Selbstschalter, Vogelsang, M., 1902, 
S847. 

— fiir el. Zentralanlagen, Kallmann, 
M., 1894, S 11. 

— s. a. Ausschalter, Umschalter, Un- 
terbrecher, Zellenschalter. 

Schaltergebause, Voigt & Haeffner, 

1897, S 439. 
Schalttafeln, Leeds, Rathaus, Hart- 

nell, W., 1891, S 42. 

— fur Dreileiterzentralen, Clark & 
Muirhead, 1890, S 324. 

— Instrument^ Meyer, Dr. P., 1902, 
S432; Raps, A., 1899, S 668. 

— MeOschalttafeln fiir Zahler, May, 
O., 1901, S326. 

Scbaltungs schema, Zentrale Budapest, 

Muller, H., 1894, S 582. 
Scharfen, el., von Feilen, 1891, S 221 ; 

1893, S 33. 
Scheibenmikrophon, Stock, R., 1897, 

S 220. 

ScheibenumschaJter, Fernsprechamt 
Chicago, 1891, S 16. 

Scheinwcrfer, Edison Co., 1891, S 154 ; 
Mangin, 1890, S14 ; Schuckert & Co., 
1890, S371; 1892, S213; Chicago, 
Welt-Ausstellung, 1893, S 681 ; 1894, 
S239. 

— Vergleich zwischen Mangin- und 
Schuckert-, 1892, S 446. 

— Leuolitkrnft. Nerz, F., 1891, S 365. 

— zum Telegrap'.iieren, Dunn, B., 1894, 
S 431. 

Schienencntlastung, Kappsche Me- 
thode, Teichmuller, J., 1900, S 436. 

Schienenerdverbindung fiir Eisenbahn- 
telegraphenstationen, H6fer,P., 1897, 
S 108. 

Schienenreibung, VergroBerung, 1895, 
S521. 

Schienenschuh, Scheinig & Hofmann, 

1902, S 93. 
SchienenstoCe, 1896, S 45 Rdsch. ; 

Hecker, 1900, S 103; Scheinig, Fr., 

1901, S 201. 

— Prufapparat, A. E. G., 1900, S986; 
Lord Kelvin, 1900, S 337 ; Dr. Paul 
Meyer, A.-G., 1900, S 796. 

— schraubeulose, Kvetinsky, 1901, 
S 954. 

— Schweificn, Goldschmidt, 1899, 
S 208 ; Johnson Co., 1895, S 245. 

— Widerstandsmessungen, Kallmann, 
1896, S 323; S. & H., 1901, S 84. 



Digitized by Google 



Schienenverbindungon — Schopfwerke 



243 



Schienenverbindungen s. Schienen- 
stoDe. 

Schiffahrt, el., 1895, S 337 Rdsch. 

— auf der Seine, 1900, S 221. 

— el. Kanalbeleuchtung, 1896, S384. 
Schiffe, el. Ausriistung, EBberger, 

1898, S 298 ; Siemens, A., 1899, 
S721. 

des „Fram", Nordahl, B., 1896, 

S 695. 

— el. Beleuchtung, 1895, S 282 ; 1896, 
S 528 ; 1900, S 396. 

Budapester Donauschiffe, 1897, 

S 99. 

Dampfdynamos, Fein, C. k E., 

1892, S 706. 
Dampfschiff ..Plymouth", 1891, 

S 31. 

vom Land aus, Snell, C, 1894, 

S 512. 

— Elektromotoren, 1899, S 837 Rdscb. 
Scbiffbau, Verwendung der Elektro- 

technik, Ziese, R., 1892, S 324. 
Schiffhebewerke, el., in Japan, 1900, 
S 376. 

Sohiffkrane, 1896, S 531. 
Scbiffsteuerung, el.. 1902, S 1135. 
Schinnwirkung von Eisenrohren, Feld- 

mann, C, und Herzog, J., 1900, 

S 861. 

— elektromagnetisehe und mechani- 
sche, du Boia, H., 1898, S 379. 

— elektrodynamische bei MeCinatru- 
menten, Szapiro, B., 1899, S 147. 

— magnetische, bei Transformatoren, 
Ewing, 1892, S 391. 

Schlagwctter, Apparat z. Entdeckung, 
Fleischer, G., 1894, S 500. 

— Entziindbarkeit durch Klektrizitat, 
Couriot, H., u. Meunier, J., 1898, 
S 618; Heise, 1898, S 3. 

Schlagwcite in Luft und 01, 1890, 
S 667. 

Schlei fringe, Behandlung, Hellmund, 
R, 1902, S 824. 

— giinstigste Dimensionierung der 
Stromabnehmer, Dettmar, G., 1900, 
S 429. 

Schleifvorrichtung fiir Werkzeugc, 

1895, S 58. 
Schleppen, el., 1899, S 451 Rdsch. 

— auf Kaniilen, Robinson, L., 1897, 
S 291. 

s. a. Treideln. 

Schleppschiff, el., 1893, S 237. 
■Schleppschiffahrt, el., in Belgien, 1900, 
S 762. 

— el., Versucue, Klingenberg, G., 
1899, S541. 



Schleusen, el. Betrieb in Ymuiden, 
1896. S 526. 

— Anlagen in Amsterdam, 1895, S 208. 
Schliipfung bei Asynchronmotoren, 

Drexler, F., 1901, S 247; Rosenberg, 

E. . 1901, S 246; Schuler, L., 1897, 
S 677 ; Schweitzer, A., 1901, S 947 ; 
Seibt, G., 1901, S 194, 293. 

— Messung, Simek, L., 1901, S 1019. 

— stroboskopische Bcstimmung, Be- 
nischke, G., 1899, S 142. 

Schliipfungszahlar, Seemann, R., 1899, 
S 764. 

— fiir Asvnchronmotorcn, Ziehl, E., 
1301, S 1027. 

Schluflkontrollverfahren im Fern- 
sprechbetrieb, 1894, S 686 Rdsch ; 
Engelmann, H., 1895, S 101. 

Schmelzen, el., Bermbach, 1901, 
S 628. 

Schmelzpunkt von Kupferdrahten, Lin- 
coln, J., 1893, S 662. 

Schmelzdrahte, Schmelzsicherungen 8. 
Sicherungen. 

Schmiedeeisen fiir Dynamomaschinen, 
Imhoff, C, 1892, S 444 ; a. a. 1892, 
S 478. 

Schmiermaterial, Graphit als — , 189G, 
S 217. 

Schmirgelapparat fiir Kollektoren, 
Stachow, 1902, S 391. 

Schneckengetriebe mit Elektromoto- 
ren, Kolben. E., 1895, S 514. 

— von hohem Wirkungsgrad, West- 
berg, N., 1902, S 615. 

Schneepflug, el., 1893, S 694; 1897, 
S 391 ; Thomson - Houston, 1890, 
S 411; Westinghouse Co., 1891, S 8. 

Schncidekluppe, Dclisle & Ziegcle, 1891. 
S680. 

Schneidemaschine fiir Stabeisen, fahr- 
barc el., Henrion, F., 1895, S 567. 

Schnellbahnen s. Babnen. 

Schnellbremsung von Motorwagen, 
Ba.umgardt, L., 1895, S 184. 

Schncllschreibcr v. Wheatstone, Finn. 
W., 1894, S 710. 

Schnelltelegraphie s. Telegraphie. 

Sclinellverkehr auf Eisenbahnen, Behr, 

F. B., 1894, S 99 ; v. Gcrson, F., 

1900, S 355. 

— und Schwebebahnen, Dolezalek, 

1901, S 832. 

Schniire, Normalicn f. Gummischniire, 

V. d. El., 1901, S 517. 
Schopfbalge, el. Antrieb, Oerlikon, 

Masch.-Fabr., 1896, S112. 
Schopfwerke, Kohlrausch, W., 1898. 

S 847 ; Silberstein, L., 1897, S 597. 
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Schrauben, Priifung u. Beglaubigung, 
1893, S 397 : Phys.-Techn. Reichsan- 
stalt, 1891, S 606. 

Schraubengewinde, 1894, S 594 Rdsch. 

~ einheitliche, 1890, S 355 ; Lowen- 
herz, 1890, S 293; Peters, Th., 1891, 

5 347 ; Sauvage, 1894, S 316. 
Schraubkontakte, Verbesserung, Voigt 

6 Haeffner, 1892, S 52. 
Scbutzhiille fiir holzerne Tclegraphcn- 

stangen, Wohl, 1891. S 115. 

SchutzmaBregeln gegen die Gefahren 
der Oberleitungen bei Drahtbruch, 
1900, S 1005. 

Schutzvorrichtungen, Abschaltcn der 
Hochspannungsleituag bei Draht- 
bruch, Moritz, K., 1895, S 176. 

— Blitzableiter b. Starkstromanlagen, 
Goerges, H., 1896, S 511. 

— gegen berabfallende Drahte, Schon- 
berger, H., 1901, S 452. 

— gegen Starkstrome, Union E.-G., 
1896, S238. 

— f. StraGenbahnwagen, 1900, S 1051 ; 
Ahrens, 1896, S 384 ; Kosch, M., 1902, 
S84; Schirp, 1902, S 207 ; Seefehl- 
ner, E. E., 1902, S 574 ; Seyfferth, 
A., 1902, S 936 ; Simeon, 1902, S285; 
Wolff, R, 1902, S 143. 

Preisausschreiben, Schiemann, 

M., 1901, S 112. 

— gegen Oberspannungen fiir Stark- 
stromanlagen, Benischke, G., 1901, 
S 569. 

Sehwachstromanlagen, Bundesgesetz d. 
Schweiz, 1900, S 187 Rdsch. 

Schwacbstromleitungen, Storungendch. 
Starkstromleitungen und Schutzvor- 
kehrungen, 1890, S 276 ; 1895, S 68 ; 
1900, S 606 ; Canter, O., 1899, S 579 ; 
Cartwright, 1890, S 105 ; Erhard,Th., 
1893, S 655 ; Lahmeyer, W., 1892, 
S 31 ; Mattausch, 1899, S 290; Passa- 
vant, H., 1894, S 31 ; Seseniaun, II., 
1895, S 115 ; Strccker, K., 1893, S663; 
Wietlisbtwh, V., 1892, S 285. 

in Mannheim, 1902, S 1087. 

— Selbstschutz, Grawinkel, C, 1892, 
S22. 

Schwachstrom-Starkstrom, Verhaltnis 
in den V. St. A., Grawinkel, C, 
1892, S 297 ; s. a. 385 ; Steinmetz, C. 
P., 1892, S 271, 414. 

Schwebebahn s. Bahnen. 

SchweiGen, el., Harden, J., 1901, S 591 ; 
Lagrange & Hoho, 1893, S 370; Ze- 
rener, 1896, S 46. 

— v. Eisenbahnsohienen, 1892, S 209 ; 
Goldschmidt, 1899, S 208 ; Johnson & 
Co., 1895, S 245. 



Schweifien im Lichtbogen, Uppeuborn, 
F., 1890, S553. 

— init Lichtbogen-Stichflamme, Riihl- 
raann, R., 1890, S 642. 

— und Loten, Priori tatsstreit, 1890, 
S641 Rdsch. 

— von Rohren, 1891, S 440. 

— unter Wasser, 1890, S 585. 

SchweiJJeinrichtungcn, 1892, S 235. 

Schweifimaschinen der Thomson Elec- 
tric Welding Co., Boston, Mass., auf 
der Weltausstellung Chicago, 1894, 
S 91. 

Schwciflverfahren, Coffin, 1890, S625; 

1891, S10; Sartiaux, 1890, S 35f». 
Schwimmbojen, el. Beleuchtung, 1895, 

S 781. 

Schwimmdock, el. bctriebcn, 1901, 
S 605. 

Schwingungen, el., in einem Drahte, 
Cahen, II., 1901, S 646. 

— Lichterzeugung, Schmitz, G., 1892, 
S 245. 

— Verhalten der Substanzen, Drudc, 
1898, S 461. 

Schwingungstheorien, Schmitz, G., 

1892, S 60. 

— und Ohmsches Gesetz, Weber, J., 
1892, S 124. 

Schwingungsweite einer Telephon- 

membran, 1890, S 288. 
Schwungrad, Explosion, 1894, S 253. 
Schwungradbremse, 1896, S 127. 
Schwungraddynamo, 1000 PS., Nowack, 

K., 1902, S631. 
Secohmmeter, Heinke, C, 1896, S 483. 
Seekabel s. Kabel. 

Seesalz, Elektrolysc, Vautier, 1894, 
S 326. 

Seetelegraphenanstalten, 1894, S 170. 
Seide als Diclektrikum, Lombardi, L., 

1894, S 418. 
Seilbahnen s. Bahnen. 
Seileck, Anwcndung zur Berechnung 

der Stromverteiluug bei el. Bahnen, 

Brandt, G., 1901, S 514. 
Seilgetriebc fiir Lokomotiven, Dean, 

T. W., 1890, S 650. 
Seillampe von S. & II., Goerges, 1899, 

S 441. 

Soitcndrucktelcgraph, 1890, S 363. 

Seitcntypendrucker von Murray Van- 
size, M. B., 1901, S483. 

Sektionsschalter fiir Akkumulatoren- 
ladungen, Lowit, A.. 1900, S 640. 

Selbstentladung von Akkumulatoren, 
Roux, G., 1890, S 598. 

— von negativen Akkumulatorplatten, 
Kugel, M., 1891, S 8. 
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Selbsterregung von Asynchronmotoren, 
Heyland, A., 1902, S 356 ; Osnos, 
M., 1902, S 345. 

Selbstfahrer s. Automobile. 

Selbstinduktion im Anker von Wech- 
selstrommaschinen, Benischke, G., 
1896, S 388 ; Breslauer, M., 1896, 
S 192. 

— Ausschalter fiir Widerstande nut 
holier — , 1894, S229; Egger, E., 
1894, S 453, 708 ; Menges, C. L., 
1894, S 579; Muller, H., 1894, S 137. 

— EinfluB auf d. Magncterregung der 
Wechselstrommaschincn, Teege, H., 
1894, S 491. 

auf pulsierende Strorae, Stein- 

metz, Ch., 1890, S 481. 

— — auf die Unterbrechungszahl des 
Wehneltunterbrechers, Ruhmer, E., 
1899, S 78G. 

— erhohte, bei Unterseekabeln, Kra- 
ru P , 1902, S344. 

— von Fernsprechapparaten, Messung, 
Strecker, K., 1892, S 273. 

— von Gebrauchsapparaten, Kenelly, 
1891, S 44. 

— und gegenseitige Indulction, Mes- 
sung, Sahulka, J., 1891, S 371. 

— biingender Lcitungsdrahte, Hou- 
ston, E. J., und Kennelly, A. E., 
1894, S 586. 

— und Kapazitiit im Wcchselstrom- 
kreis, Feldmann, C. P., 1892, S 86. 

— Messung mit Cardew-Voltmcter, 
Brew, W., 1890, S 452. 

— Messung durch Maschinenstrome, 
Steinmetz, Ch., 1890, S 565. 

— Messung an Seekabeln, Brcisig, F., 
1899, S 842. 

— Normalien, Phys.-Techn. Reichsan- 
stalt, 1901, S 490. 

— parallel zum Telegraphenkabel, 
Grawinkel, C, 1890, S 413. 

— in Telophonleitungcn, Verhiitung, 
Stanley, W., 1892, S 38. 

— unregelraaBige b. Weehselstromen, 
Eisler, H., 1896, S 762. 

— im Wechselstrombetrieb, Kapp, G., 
1891, S 114. 

— Wirkungen, Puluj, J., 1891, S 407. 
Selbstinduktionskoeffizient, Bestim- 

raung, Hiecke, R., 1891, S 651 ; Tob- 
ler, A., 1894, S 584. 

— cines cinzelnen Drahtkreises, Bla- 
thy, O. P., 1890, S 311. 

— Messung mit Elektrodynamometer 
und Induktor, Puluj, J., 1891, S 346. 

Selbstschalter, Vogelsang, M., 1902, 
S 847. 



Selbstsehutz von Fernsprechleitungen, 
v. Dolivo-Dobrowolsky, 1892, S 156. 

— der Schwachstromlcitungen, Gra- 
winkel, C, 1892, S 22. 

Selbsttatiger Zellenschalter s. Zellen- 

schalter, selbsttatiger. 
Selektorsystem, 1900, S 61. 

— in Verbindung mit el. Licht, Kraft, 
Telephonie und Telegraphie, Elliot, 
A., 1900, S 128. 

Selenzellcn, Anwendungen, Bidwell, 

Sh., 1891, S 73. 
Sender, telephonischer, Goaziou, 1890. 

S 360. 

Serienmaschinen zur Kraftiibertra- 
gung, Schulz, E., 1894, S 137. 

— I'mpolarisierung. Witz, M. A., 

1890, S 348. 

Seriensystem mit hochgespanntem 

Gleichstrom, Thury, 1896, S 532; 

1900, S 137. 
Serienzusatzraaschinen fiir Bahnbe- 

trieb, Zander, E., 1896, S 549. 
Sicherheit des Menschen gegeniiber el. 

Anlagen, Kath, H., 1899, S 601. 
Sicherhcitsanlasser f. Aufzugsbetrieb, 

Laxiguer, H., 1895, S 663. 
SichcrheitserdschluB, Caxdew, 1890, 

S 265. 

Sicherheitsklemmc, isolierte, 1890, 
S 651. 

SicherhcitsJampcn s. Orubenlampen. 
Sieherheitsnormalien, neues System, 

DreBler, 1899, S 323. 
Sicherheitsregeln fiir el. Bahnen, V. d. 

El., 1900, S 363, 663. 
Sichcrheitssignale gegen Diebc, 1896, 

S 551 ; von Zettlcr, Uppenborn, F., 

1891, S 164. 

— s. a. Einbruehsmelder. 
Sichcrheitsvorrichtung fiir zerrisseno 

StraBonlwihnlci tungen. Hu tch ins, 1 896, 
S 200. 

Sicherheit svorschrif ten, v. Gaisberg, 
1894, S 99; Gusindc, O., 1894, S520 ; 
V. d. El., 1902, S 508. 

— des V. d. El., staatliche Aner- 
kennung, 1898, S 711 Rdseh. 

— deutscher Feuerversicherungsgesell- 
schaften, Gusinde, O., 1894, S 298. 

— in der Schweiz, 1900, S 174. 

— fiir Bahnanlagen, V. d. EL, 1901, 
S 798. 

— fiir el. Beleuchtung, Board of 
Trade, 1896, S 171. 

— fiir Hochspannungsanlagen, Gor- 
ges, H., 1897, S 471 ; V. d. El., 
1897, S431; 1898, S 501 ; West, J., 
1897, S 426. 
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Sicherheitsvorschrifton— Signalvorrichtung 



Sicherheitsvorschriften fiir Hochspan- 
nungsanlagen in England, 1897, S 435 ; 
Cardew, A., 1898, S 388. 

— fiir Inneninstallationen, Stadtver- 
waltung, Paris, 1895, S 647. 

— fiir Installationsmaterialien, Hund- 
hausen, R., 1898, S 571 ; V. d. El., 
1902, S 762. 

— fiir Mittelspannungsanlagen, 1899, 
S 347 Rdsch. ; V. d. El., 1899, S 318, 
571. 

— fur Niederspannungsanlagen, 1901, 
S 963 Rdsch. 

— fiir el. Starkstromanlagen, 1894, 
S 699; 1895, S 104, 123 Rdsch., 313 
Rdsch.; 1896, S 21 Rdsch.: 1897, 
S 391, 731 Rdsch. ; 1898, S 330 ; Er- 
hard, Th., 1895, S 285 ; Fodor, E-, 

1894, S 568 ; v. Gaisberg, S., 1894, 
S 99; 1895, S 60; Gorz, 1895, S333 ; 
Gusinde, O., 1894, S 298, 520 ; Kall- 
mann, M., 1895, S211; May, O., 

1896, S 683 ; 1899, S 326 ; preuD. 
Staatsbahnvenvaltung, 1896, S 247 ; 
Rofl, F., 1894, S 556 ; V. d. El., 

1895, S 127, 319; 1896, S 22; 1898, 
S 489 ; 1902, S 508 ; Tellmann, W., 

1896, S 225 ; Vigier, 1896, S 756. 

— — Anerkennung, 1896, S 759 
Rdsch. ; 1897, S 20. 

Bericht iiber — , Weber, C. L., 

1901, S 1057. 

des V. d. El., West, J. H., 

1902, S 663. 

ruckwirkende Kraft, 1898, S 797 

Rdsch. 

in England, 1896. S 117 Rdsch. ; 

1897, S 439, 610 ; 1899, S 139. 
in Osterreich, Rofl, F., 1899, 

S 460. 

in RuBland, 1898, S 862. 

in der Schweiz, 1895, S 395 ; 

1897, S 141 Rdsch., 150; 1900, S174; 
Szapiro, B., 1897, S 175. 

in Paris, 1893, S 67. 

in Wien 1893, S 67. 

— fur Theaterinstallationen, V. d. El., 
1900, S 665; 1902, S 762. 

Sicherung an el. Bahnwagen, Schic- 
mann, M., 1900, S 231. 

— fiir Geldschrankc, Toepffer & Scha- 
dcl, 1900, S79I. 

— s. a. Einbruchsmelder. 

— des Zugverkehrs auf eingleisigen 
Strecken, 1894, S 201. 

— s. a. Eisenbahnsignale. 

— f. statische Spannungsmesser, Fer- 
ranti, 1902, S 1023. 



Sicherung s. a. Abschmelzdrahte, Ab- 
schmelzsicherungen. 

— Schmelzsiclierungen, Feldmann, C. 
P., 1892, S 423; Vorreiter, 1895, 
S 283. 

in Fernsprechleitungen, Abra- 

raowitsch, 1896, S52; Strecker, K., 
1899, S 692. 

— fur Hochspannung, Fischer-Hinnen, 
1897, S 274 ; Hesse, C, 1899, S 623. 

— im Mittelleiter, IleC, A., 1899, 
S 327. 

— nicht explodicrende, 1899, S 503. 

— PreUausschreiben, V. d. El., 1895, 
S 697. 

— Schaltung von Bleidmhten auf Por- 
zellan, Seymour, 1891, S 53. 

— Spannungs-, Benischke, G., 1902, 
S 552; Gorges, H., 1901, S 310. 

— Stopselsicherungen, Voigt & Haeff- 
ner, 1895, S 283. 

— fur Telegraphenleituugcn, Strecker, 
K., 1896, S 431. 

— unverwechselbare, Dreefs, E., 1902, 
S 567 ; Hundhausen, R., 1902, S 1070. 

— in verzweigten Anlagcn, Sengel, A., 
1902, S 381. 

— bis 250 Volt, Passavant, H., 1898, 
S 591. 

— fur Wechselstrom, 1894, S 581 
Rdsch. ; JacksOn, D. C, und Ochs- 
ner, R. J., 1894, S 575. 

Sicherungsmaterialien, Hundhausen, 
1897, S 27. 

— der A. E. G., Schirner, Ad., 1899, 
S 575. 

— s. a. Installationsmaterial. 
Signalapparate, Nacht-, Conz, G., 

1891, S 65. 

— Nebelwaehter fiir Schiffe, Her- 
berts, H., 1898, S 603. 

— der Union, Heubach, E., 1902, 
S 300. 

— fiir Sehiffo, 1901, S 161. 

— s. a. Eisenbahnsignale. 
Signalisieren, el., ohne Drahte, Pree- 

oe, 1891, S 139, 532. 
Sigualkontrolle im Eisenbahnwesen, 

Prasch, A., 1894, S 182 ; 1895, S 305 ; 

1896, S 537; Grims, W., 1895, S 118. 
Signalsendung durch den Rauin, Pree- 

ce, W., 1891, S 532. 
Signalsystcm, el., zur Verhiitung des 

Warmlaufens von Achflagern, 1894, 

S 587. 

Signaluhr, el., Elsasser, W., 1897, 
S 652. 

Signalvorrichtung, aut., f. Bahnkreu- 
zungen, Sohelle, Fr., 1902, S 445 ; 
Zeise, A., 1902, S 389. 
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Signalwesen bei Eisenbahnen, Walzel, 
0., 1899, S 531. 

— — Bloeksignale, 1898, S 500. 

— . — — selbsttatige, Kohlfiirst, L., 

1900, S929; Virgillitos, Kohlfiirst, L., 

1900, S 19JL 
Distanzsignal, Teirich, A., 

1894, S4L 
Amerikanisches Relais, 1900, 

S 335. 

— — Signalstcllvorrichtungen, Bach- 
maun, F. X., 1890, S 18. 

von Sykes, Kohlfiirst, L., 

1894, S82, 

Weichen- und Signalstellung, 

Pfeil, 1899, S 22L 

— Feuermelder, 1894, S500; Cuttriss, 

1891, S 466. 

System Vogl, 1894, S 166. 

— Patenalls el. riiekstellbares Fliigel- 
signal, Kohlfiirst, L., 1894, S 599. 

— Lautcwerk, Kohlfiirst, L., 1894, 
S M, 

— Motorlautewerk von Hardegen it 
Co., 1900, S 335. 

— Schicnen als Stromleiter, Pope, L., 

1895, S lfii 

— Selektorsystem, 1900, S GL 

— Streckenkontakt, Kohlfiirst, L., 
1895, S lfL 

— wasserdichte el. Glocke, Allsop, 
F., 1894, S 716. 

— Zeitgebcr, Kohlfiirst, L., 1894, 
S 245. 

— s. a. Eisenbahnsignale. 
Silberbad mit Kadmium, 1892, S 26JL 
Silbervoltameter, Anwendung, Board 

of Trade, 1891, S 430. 
Siliciumbronzedraht , mech. und el. 

Eigenschaften, 1890, S 1S2- 
Silicium als Widerstand fiir Heiz- 

apparate, Lo Roy, 1898, S 2JjiL 
Simplondurchstich, el. Bahnbetricb, 

1895, S 1L 
Sinusstrome, gleichgerichtete, in in- 

duktiven Leitungen, Puluj, J., 1891, 

S 419, 498 ; 1893, S 466; Lohnstcin, 

R., 1892, S 150j Stcinnietz, Ch. P., 

1892, S 298. 

— Werhselstroniiuasphine, Steinmetz, 
Ch. P., 1894, S 500. 

Siphonrekorder, Muirhcad, A., 1895, 
S 683. 

— Rufvorrichtung, Rouch, 1891, S 5JL 
Skalcnablesung, Apparate zum Froji- 

zieren, Edclmann, M. Th., 1894, 
S 106. 

Skalenbeleuchtungslampe, Bayrische 
GlGhlampenfabrik, 1901, S 1033. 



Sonne, elektrodynamische Theorie, 

Zenger, Ch., 1890, S 478. 
Sonnenmotor, Blanck, W., 1902, S 678. 
Sonntagsunterricht an Fortbildungs- 

sohulen, 1894, S 241. 
Spannung von Gliihlampen, Feldmann, 

C. P., 1893, Slffl. 

— EinfluB auf die Isolation von 
Kabeln, Heim, C, 1890, S 469. 

— in Ferrantikabeln, Behn-Eschen- 
burg, 1892, S 604. 

— lebcnsgefahrliche, 1897, S 785 
Rdsch. 

— in englischen Weehselstromzen- 
tralen, 1900, S 314. 

Spaunungsabfall von Drehstromgene- 
ratoren, Berechnung, Kesselring, F., 
1902, S890. 

— in Schienenleitungen, 1902; Do- 
livo-Dobrowolsky, 1902, S 22; Kapp, 
G., 1902, S 1SL 

— in Transformatoren, Bragstad, O. 
S., 1901, S 820. 

— in Verteilungsnetzen, Miillendorff, 
E., 1894, S236. 

— Verteilung im Lichtbogen, Thom- 
son, E., 1891, S HfL 

— in Wechselstromgeneratoren, Ar- 
nold, E., 1899, S 893 ; Ranch, R., 
1902, S 143, 249, 419 ; Behrend, B. 
A., 1899, S 837 ; Corsepius, M., 1902, 
S23i; Emde, F., 1902, S 185; Fi- 
scher-Hinnen, J., 1897, S 633 ; Hey- 
land, 1899, S894; Reselman, J., 
1902, S 56, 231; Rothert, A., 1902, 
S 56, 185, 354. 

— in Wecbselstromleitungen, Fleisch- 
mann, L., 1900, S 255. 

— in Wechselstronimaschinen und 
Transformatoren, Behn-Esehenburg, 
1892, S 651. 

Spannungserhohung in Fernleitungen, 
Baum, F. G., 1902, S 871. 

— im Verteilungsnetz, Witte, P., 
1891, S KL 

Spannungsfernregulierung, Heim, C, 

1890, S 577. 
Spannungskurve bei Ausschaltung in- 

duktiver Widerstiindc, Natalis, F., 

1898, S 592. 

— Bestimmung, Michalke, C, 1896, 
S 462. 

— EinfluO auf Hvsteresisverluste, 
Fleischmann, L., 1897, S 288. 

— — auf die Leuchtkraft von 
Bogenlampen, RoOler, G., und Wed- 
ding, W., 1894, S 315. 

— s. a. "Wechselstroinkurven. 
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Spannungsmesser : 
A. E. G., 1890, S 309. 
Arnoux, R., 1895. S 218. 
Bardon, 1891. S 73, 559. 
Cardew, 1890, S 304. 
Dykes & Hird, 1892, S 176. 
S. & IL Gorges, 1890, S 567. 
Imhoff, 1890, S 505. 
Stiepel, IT, 1892, S 261 

— Abhangigkeit von Periodenzahl und 
Stromform, Szapiro, B., 1893. S 466. 

— Anordnung fiir Paxallelschaltung v. 
Wechselstrommaschinen, Miiller, H., 
1894, S 223. 

— Eichuug, Stottner, Jac, 1890, 
S \EiL 

— elektrostatischer, Ayrton k. Ma- 
ther, 1893, S 373; Braun, F., 1891, 
S 645 ; Kcnelly, 1893, S 662 ; Thom- 
son, W., 1892, S 700. 

fiir Hochspannungen, Benischke. 

G., 1901. S265. 
fiir Niederspannungen, Bruger, 

1896, S 322 ; Ayrton, 1897, S 755. 

— — Sicherung, Ferranti, 1902, 
S 1023. 

— Hitzdraht-, IL & Br., 1894, S £26. 

— Kugelpol-, Franke. R., 1902, S677. 

— Schalttafel-, Raps, A., 1899. S6G8. 

— Spiegelvoltmeter mit weitem MeB- 
bereich, Thiemann. W., 1900, 
S 2LL 

— Taschenvoltuieter, IL & Br., 1899, 
S 22S ; cl. Institut Frankfurt a. M., 
1899, S 122. 

— ohnc Temperaturkoeffizicnt, Kahle, 
K., 1890, S 220. 

— s. a. uiiter MeUinstrumenle. 
Spanuungsnonnal, thermoelektrisches, 

Bagard, IL, 1892, S ilL 
Spannungs - Regulator, selbsttiitiger, 

Dick, E., 1900, S 8£L 
Spanuungsregulieruug in Zcntralen, 

Imhoff, 1890, S 284. 

— in Dreileiternetzen fiir Gleich- 
strom, del Proposto, C, 1898, 
S 825. 

— nach Sayers, Fcldmann, C. P., 
1899, S 232. 

Spaunungssicherung s. Sicherungen. 
Spanuungsteilung. von Dolivo-Dobro- 
wolsky, M., 1894, S 323. 

— an Gleichstroniruaschiuen mittelst 
Drosselspulen, Sengel, A., 1900, 
S 387. 

Spannungszeiger s. Spannungsmesser. 
Sjiannwcite von Kraftleitungen, Stcr- 
^ ling, R. IL. 1901, S 531. 
Spezifisches Gcwicht s. Gcwicht, spe- 
zifisches. 



SpezifischerWiderstand s. \Videratand, 
spezifischer. 

— s. a. die versch. Widerstandsmate- 
rialien. 

Speiseleitungen fiir el. Bahnen, Wood- 
bridge, J. E., 1896, S650. 

aus Aluminium, 1900, S 2££L 

Bcrechnung, Sengel, A., 1902, 

S 335 ; Sieber, K., 1902, S 419, 557 ; 
Wikander, E., 1902, S 600. 

Speisepunkte, giinstigste Zahl, Sengel, 
A., 1899, S 807. 

Speisepunktspannung, Apparat zur 
Messung der — , Teiehmuller, J., 

1899, S 21iL 
Spektrophotometrie am Gleichstrom- 

lichtbogen, Lehmann-Richter, 1899, 
S 413. 

— Vergleichung des Auerlichtcs mit 
dem el. Gliihlicht, Bogenlicht und 
Sonnenlicht, Miitzel, K., 1894, S 476. 

Spektroskopie, Beobachtungen am 
Wchneltunterbrecher, Hoppe, E., 

1900, S 507. 

Spiegelablesung, Carpenticr, 1890, 

s m 

— mit Fernrohr am Spiegel, Edel- 
mann, M. Th., 1891, S 37.. 

Spicgelbilder, magnetische, Anwen- 
dung der Theoric auf Aaynchron- 
motoren, Thompson, S. P., 1899, 
S 712. 

Spiegclgalvanometcr, Sack, ILj 1896, 
S 587. 

— nach d'Arsonval, Genung, N., 1893, 
S 212. 

— mit Drehspule, Edelmann, M. Th., 
1891, S 202, 

— EinfluO von Starkstromleitungen, 
1893, S 458. 

— mit Fliigsigkeitsdampfung von S. 
&IL, 1894, S 210. 

— Schutz gegeu Erdstrome, Classen, 
1896, S 674. 

— Unproportionalitat, Boccali, C, 
1890, S 212. 

— s. a. Flachspuliustrumente, Galva- 
nometer. 

Spiegelinstruracnte, direkte Lampen- 
ablesung, Edelmann, M., Th., 1894, 
S ior.. 

Spiegelvoltmeter mit weitem MeQ- 
bereich, Thierraann, W., 1900, 
S 21L 

Spiraldubel, Boeddinghaus, 1896, S 113. 
Spiritusgluhlampc, Ohl, 1895, S 723. 
Staatliche Cbcrwachung s. Cber- 

wachung, staatliche. 
Staatspriifung fiir Chomiker, 1898, 

S 879. 
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Stabilit, A. E. G., 1893, S 278. 
Stadtische Verwal tungen s. Verwal- 

tungen, stadtische. 
Staff eltarifc, de Fodor, Et., 1901, S 819. 
Stahl, Nickelniangan-, Wilson, E., 

1901, S 84. 

— TJberziehen mit Bleisuperoxyd, 
Haswell, 1891, S 43. 

Stahldiibel mit Scheerfliiche, Hart- 

mann & Braun, 1901, S 566. 
StahlguU fiir Dynamomaschinen, Ber- 

gische Stahlindustric, 1896, S649; 

Ewing, 1896, S 267. 
Stahlhartemasse, Keysser, A., 1895, 

S 70. 

Stahlmagncte, Hiirtungs - Tempera tur, 
Holbora, L., 1897, S 568. 

— spezifischerGrenzmagnetismus, An- 
dreas, E., 1897, S 485. 

Stahlsorten fiir permanente Mag- 
nete, Preece. W. H., 1890, S 686. 

— Permeabilitat, Lamb, 1901, S 967. 
Stallungen, el. Leitungen, 1895, S 36. 
Stangcnblitzableiter, Berliner, J., 18%, 

S 551. 

— s. a, Blitzableiter. 
Starkstromanlagen, Berliner Gewerbe- 

ausstellung, Mittelmann, L., 1896, 
S 597. 

— Bundesgesetz der Schweiz, 1900, 
S 187 Rdsch. 

— Kosten, Flemming, 1895, S 719. 

— rechtl. Beziehungen zu Schwach- 
stromanlagen, Baumann, J., 1891, 
S 675. 

— 8. a, Elektrizitatswerke, Sicherheits- 
vorschriften. 

Starkstromausschaltcr s. Schalter. 
Starkstromkabel, Zapf, G., 1899, S583. 

— Fabrikation in England, 1900, 
S 955. 

Starkstromleitungen, Einf luB auf Mel3- 
instrumentc, 1893, S 458. 

— in englischeu Stadten, 1895, S 25 
Rdsch. 

— an Fernsprechgestangcn, 1892, 
S 320. 

— Material, Normalicn in England, 
1900, S 167. 

— oberirdische, und die Feuerwehr, 
Weigand, 1897, S 542. 

— — Isolationsmatcrial, Bonning- 
hofen, 1901, S 035. 

— Schutz der Fernspreelileitungen, 
1895, S 68 ; Mattausch, 1899, S 290. 

s. a. Schwachstromlcitungen. 

— Vorschriften in Frankreich, 1895, 
S 567. 

der prcuB. Staatsbahnverwal- 

tung, 1896, S 247. 



Staikstroinsicherungen s. Sicherungen. 
Stationsanrufer, Wetzer, H., 1897, 
S 525. 

— fiir Fcrnsprechleitungen, Montil- 
lot, A., 1898, S 735. 

Stations - Deckungssignale, Wehr, O., 
1893, S 94. 

Statische Elektrizitiit s. ElektrizitiLt. 

Statistik, Anlagen, s. Elektrizitats- 
werke. 

— Ausfuhr von elektrotechn. Waren, 
V. d. E., 1902, S 375. 

— el. Aus- und Einfuhr in Deutsch- 
land,-1900, S 73 Rdsch. 

— Ausstellungen 1896, Frequenz, 1897, 
S 282. 

— el. Bal» rien in: 

Amerika, 1890, S 537 ; 1891, S 640; 

Crosby, O. T., 1890, S 98. 
Nordamerika. 1891, S 401 ; 1892, 

S 292. 
V. St. A., 1892, S 632. 
Deutschland, 1897, S 1 Rdsch., 11 ; 

1898, S 1 Rdsch., 11, 74; 1899, SI 

Rdsch., 15; 1900, S 1 Rdsch., 14; 

1901, S 113 Rdsch., 119; 1902, 

S 253 Rdsch., 262. 
England, 1898, S 116; 1901, S 201. 
Europa, 1892, S 573; 1893, S 507 ; 

1894, S 170; 1896, S 246; 1897, 

S193; 1898, S 202; 1899, S 388. 
Frankreich, 1900, S 337 ; 1901, S 385. 
Osterreich, 1899, S 502; 1902, S834 ; 

Liez, P., 1897, S 253. 
Osterreich-Ungarn, 1901. S 103. 
Ungarn, 1900. S 510 ; 1901, S 875. 

— Beleuchtung, el., in: 
Amerika, 1890. S 429. 
Belgien, 1891, S 377. 

— Blei, Kupfer und Aluminium, i. J. 
1898 : 1899, S 555. 

— Blei, Kupfer. Zink, Zinn, 1893, 
S 732. 

— Blitzschlage : 

England, 1892, S 144. 

Belgien, 1891, S 90. 

Deutschland, Mitteldeutschland, We- 
ber, L., 1890, S 262 ; Preulieu, 1898, 
S 527 ; Prov. Sachsen und Herzog- 
tum Anlialt, 1887—97, KaUncr, 1898, 
S 397. 

— Briinde, durch Elektrizitiit veran- 
laDt, 1893, S 491. 

in New-York, 1895, S 246. 

— Dampfkessel in PreuOen 1897: 
1897-, S 566. 

— Dampfkraft in PreuBcn fur el. 
Zwecke, 1891, S 558; 1892, S 560; 
1891, S 658; 1896, S 783 ; 1897, S739; 
1901, S 316, 916; 1902, S 281, 1135. 
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Statistik, Dampfkraft in Wiirttemberg, | 
1891, S 535. 

— Dampfmaschinen in Preuficn 1897 : 
1897, S 566. 

— Elektrizitatswerke, Meyer, M., 1895, 
S 20 ; Uppenborn, F., 1894, S 256, 
284. 

Betriebsergebnisse einiper Wer- 

ke 1892/93, Gusinde, O., 1891, S285. 

Vercinigung der Vcrtreter von 

Elektrizitatswerken 1891/95: 1890, 
S 392, 410, 579; 1899, S 459. 

— Elektrizitatswerke: 

Amerika, 1890, S 304; 1891,' S 144; 
1893, S 217. 

Deutschkuid. 1895. S 195 Rdsch., 
223; 1896, S 141 Rdsch., 155 ; 1897, 
S371 Rdsch., 377. 440; 1898, S433 
Rdsch., 442; 1899, S 463 Rdsch., 
474; 1900. S513 Rdsch., 552, 612; 
1901, S 713 Rdsch., 720; 1902, 
S1093 Rdsch., 1099; Berliner Elek- 
trizitatswerke, 1897, S 269. 

England, 1890, S 514 ; GroObritan- 
nien, 1893, S 65. 

Europa, 1892, S 572. 

Frankreich, 1896, S 188. 

Osterreich, Wien, Stat. I, 1891, S71. 

Schweiz, 1890, S573; 1891, S 631 ; 
1898, S 426 ; Denzler, A., 1893, 
S 326; 1894, S614; 1896, S 625. 

— Entwicklung der Elektrotechnik in 
Nordamerika, 1891, S 364 ; 1902, 
S 968. 

— Fernspreehwesen: 

Amerika, in den V. St. A., 1893, 
S230; 1897, S 322 ; 1901, S 897 ; 
Bell Tel. Co. de la Touanne, 1901, 
S 590; New-York Tel. Co., 1898, 
S 8. 

Deutschland, 1895. S 332 ; 1896, 
S 136; 1898, S 368; 1900, S 676; 
Bayern, 1891, S 705; Wurttem- 
berg, Hauler. A., 1897, S 302. 

Osterreich, 1893, SC91; 1895, S 164, 
756 ; 1897, S 235 ; Exner, 1896, 
S 15. 

Schweiz, 1893, S 512. 

Weltverkehr, 1892, S 105 ; 1893, 

S 74 ; 1891, S 445 ; 189G, S 375 ; 1897, 
S 659 Rdsch., 667 ; ,1898, S 630; 1899, 
S 640; 1900, S 761 ; 1901, S 788; 
1902, S 800. 

— Handel Frankreichs u. d. Schweiz 
1892—94 : 1895, S 589. 

— Kupfer, 1892, S 166, 491, 650, C90; 
1893, S 40. 132, 292, 424, 580, 732 ; 
1891, S708; 1899, S 555. 

in Amerika, 1902, S 1011. 



Statistik, Kupfer in Deutschland, 
Hirsch, Aron &. Sohn, 1895, S190; 
1897, S163. 

Raffinerie, elektrolytische, 1892, 

S 623. 

— Patcnte in den V. St. A., 1896, 
S 713. 

— Patentwesen, Weber, C. L., 1902, 
S 485, 556. 

— Produktion, elektrotechn., 1899, 
S 379 Rdsch. 

— der Reichspost- und Telegraphen- 
verwaltung, 1900, S 55 Rdsch., 61, 
83; 1902, S 294, 985. 

— Telegraphenwcsen : 
Deutschland, 1895, S 70, 204; 1900, 

S55 Rdsch., 61, 83; 1902, S294, 
985. 

England, 1894, S498; 1895, S731. 

Europa, 1896, S 581. 

Italien, 1890, S 101. 

Osterreich, 1891, S 218, 234 ; 1893, 

S 691 ; Exner, 1896, S 15. 
RuOland, 1896, S 38. 
Schweiz, 1891, S 568; 1892, S 112; 

1893, S 395; 1897, S 265; 1901, 

S719, 753. 

der Erde, 1892, S 632; 1890, 

S 637; 1893, S 74; 1895, S 42; 1897, 
S 50, 291 ; 1897, S 797 ; 1900, S 155, 
421; 1901, S 12, 1068; 1898, S 15 
Rdsch.; 1900, S 147 Rdsch. 

und Signalwesen der Schweiz 

1893: 1895, S 321. 

— — und Fcrnsprechverkehr in Wien, 
1895, S 692. 

— submarine Telegraphenkabel der 
Erdc, 1890, S 648; 1891, S 19; 
1895, S87; 1897, S 781 ; 1901, 
S 546 ; 1897, S 775 Rdsch. 

— Todesfalle durch Elektrizitat, Xew- 
York, 1890, S 78. 

— Unfiille durch Elektrizitat, 1892, 
S 453 ; 1893, S 326. 

— Wa.sserkraite der Schweiz, 1892, 

S 2P3. 

Steckkontakte, Bergmann, 1902, S 180. 

— Normalien, 1899, S 380. 
Stenotelegraphie, Cassagnes, 1890, 

S 428 ; Despeissis, 1890, S 533 ; Jaite, 

1893, S 126. 
Stethotelephon, Lowth, J., 1890, S 265. 
Steuer auf Licht in Spauien, 1898, 

S 427. 

SteuerkompaB, el., von Bersier, 1891, 
S 576. 

Steuerrudermaschine, Union E.-G., 
1897, S 66. 
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Steuerung, elektropneumati9cbe bei el. 
Bahnen, Westinghouse, G., 1901, 
S 705. 

— von el. Gleichstromkranen, Vogel- 
sang, If., 1900, S 635. 

— von el. Ziigen, Kubierschky, M., 
1901, S 558. 

Slickstoff, Gewinnung von gebunde- 
nem — , 1901, S 707. 

— Verbrennen von — , Crookes, 1892, 
S370. 

Stimmenzahler, el., Goaziou, 1891, 
S 318* 

Stimmgabeln nut el. Betrieb, Apple- 
yard, R., 185)0, 

Stirnlampe s. Lokomotivlampe. 

Stopselkontaktc, Wand-, Hodges & 
Todd, 1896, S 307. 

Stopselkuppelungen, May, O., 1S94, 
S361; Mix&Genest, 1891. S 571. 

Stopselrheostaten, Knobloch. W., 1902, 

s m 

— fiir bobe Spannungen, Edelmann, 
M. Tb., 1894, S 9JL 

Stopselsicherung, Voigt & Haeffner, 
1895, S 283. 

Slorungen inBeleuchtungsanlagen, Pa- 
ris, 1891, S 12, 

— des Betriebes auf der el. StraCen- 
babn, Berlin, 1899, S 905. 

— des Fernsprechbctriebcs durch Bah- 
nen, Wuilleumicr, 1892, S 2J1L 

in Breslau, 1893, S 307. 

_ in London, 1893. S 420, 429. 

Ohio, 1891, S 129. 

— gerichtl. Entscbcidung, New- 
York, 1892, S 647. 

Bekiimpfung, v. Dolivo-Dobro- 

wolsky, 1892, S 21L 

durch blanken Mittelleiter, 

Kallmann, M., 1893, S 573. 

durch Starkstrom in Miinchen, 

1898, S 556. 

— von Galvanometern durch el. Bah- 
nen, Blaserna, 1899, S 712; Hart- 
wich, A., 1893, S 669. 

— gegenscitige, von Leitungen, Ep- 
stein, J., 1892, S 182. 

— magnetiscbe, durch Bahnen, Ayr- 
ton, 1891, S 536. 

und Sonueuflecken, Ricco, 1892, 

S 663. 

— pbysikalischer Institute durch Bah- 
nen und Erdstrome, 1894, S 38j 
1895, S 417, 470, 505 ; Meyer, O. E., 
und Miitzel, K., 1894, S 33; Voller, 
A., 1895, S 288. 

— von Scbwacbstrombetrieben durch 
Drehstromanlagen, Grawinkel, C, 
1892, S7. 



Storungen von Schwachstrombetrieben 
durch Dreileiteranlagen, Erhard, Th., 
1893, S 655. 

durch Starkstrombetriebe, 1901, 

S 346; Berg, E., 1892, S 124_i Gra- 
winkel, 1892, S 202; Lahmeycr, W., 

1892, S 31 ; Wietlisbach, V., 1892, 
S 285. 

durch Strallenbahnen, Halle a. S., 

1891, S 30G. 

— des Telegrapbenbetriebes durch 
Erdstrome, 1892, S 320. 

auf Seekabeln durch el. Bahnen, 

1900, S 25J Rdsch. 
StoJJbobrmaschinen, Siemens & Halske, 

1893, S 649. 

Strahlen elektrischor Natur, Wien, W., 

1898, S128. 
Strahlung der el. Energie, Trouton, 

F., 1892, S 12iL 
StraUenbahnen s. Bahnen. 
StraBenlwlcuchtung mittelst Gleieh- 

richter, Taite, C, 1897, S516. 

— s. a. Beleucbtung von StraCen, 
Elektrizitatswerke. 

Streuung bei Drehstromankern, La 
Cour, J. L., 1901, S 553. 

— v. Dynamomaschincn, 1892, S 370 ; 

1898, S510; Corsepius, M., 1892, 
S 349; 1902, S 395 ; Ives, A., 1892, 
S 316 ; Puffer, L., 1892, S 235 ; Ro- 
thert, A., 1898, S 321, 483. 

— elektromagnetiscber Apparatc, Vo- 
gelsang, M., 1896, S 700. 

— von Elektromagneten mit kugelfor- 
migen Polen, Weber, M., 1894, S 598. 

Streuungsfaktor asynchroner Motoren, 
Jonas, J., 1901, S 448. 

— v. Drehstromgencratoren, Nietham- 
mcr, 1901, S 515. 

Strike der Telcphonbeamten in Lon- 
don, 1897, S 529. 

Stroboskopische Methoden s. Um- 
drehungszahl, stroboskopische Be- 
stimmungen. 

Strome, el., Ausbreitung auf der Erd- 
oberflache, Strecker, K., 1896, S 10JL 

— magnetiscbe, Foppl, A., 1891, S203. 

— ohne Spannung, Rosenberg, E., 

1899, S 907. 

Strome, vagabundierende, Jastrow, 

1901, S 391 ; Kapp, G., 1896, S 13 ; 
Krobn, S., 1901, S 2£2; Larsen, A., 

1901, S 1038; Lubberger, 1902, S186 ; 
Meng, 1901, S354; Mork, IL M., 

1902, S 285; Parsball, 1898, S313; 
Rasch, 1896, S 34 ; Wedmore, E. B., 
1902, S LUL 

Bekarapfung, Mork, M., 1902, 

S 1069. 
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Strome — Stromunterbre ch er 



Strome, vagabundiercndc, Bckfimpfung, 

Kappsche Methode, Teiehmuller, J., 

1900, S 436. 
Storungen von Messungen, Ed- 

ler, J., 1900, S 123; Voller, A., 1895, 

S 288. 

■ — s. a. Stonwgen. 

— vagabundierende, s. a. Erdstronie, 
Riickstrome. 

— wattlose, Blondel, A., 1896, S 532 ; 
Feldmann, C. P., 1902, S 376. 

Stromabgebermetall, 1891, S 558. 
Stromabnehmer, giinstigste Dimensio- 

nicruDg, Dcttmar, G., 1900, S 429. 
Stromdichte in Widerstandcn, Er- 

lacher. G. J., 1902, S 401. 
Stromentweichung, Isolationskonlroll- 

system, Kallmann, M., 1898, S 683. 
Stromform, Anderung durch Gratzache 

Zellen, Mayrhofer, G„ 1900, S913: 

Wehnolt, A., 1900, S 989. 
Stromkreise, induktive, scheinbarer 

Widcrstand, Kenelly, A. E., 1894, 

S 103. 

Stromkurven, Bestimmung, Michalke, 
C, 1896, S 462. 

— EinfluQ auf die Leuchtkraft von 
Bogenlampen, RoDler. G., und Wed- 
ding, W., 1894, S 315. 

— von Wechselstrommaschinen, Coer- 
per, 1894, S 376; Foppl, A., 1890, 
S SiL 

— von Transformatoren, Korda, D., 

1894, S 341. 

— s. a. Wechselstromkurven. 
Strom! icferung fiir Ausstellungen, V. 

d. EL, 1895, S 109, 1£S. 

— 9. a. Strompreise, Babnen. 
Strommessur : 

A. E.G., 1890, S309. 
Arnoux, R., 1895, S 27JL 
Kenelly, A., 1893, S 218. 
Stiepel, 1892, S 2M. 

— mit permanentem Magnet, Kocpsel, 
A., 1893, S 26iL 

— photographischer, Crebore, A. C, 
1896, S23, 

— u. Spannungsmosfer, vergleichende 
Untersuchungen, Knhle, K., 1891, 
S 527. 

— s. a. MeBinstrumente, Pnizisions- 
instrumente. 

Strommessung mit d. Saccbarimeter, 
d'Arsonval, 1890, S 356. 

— durch Verdampfung von Flussig- 
keit, Thomson, E., 1891, S 466. 

— durch Warmcausdehnung gasformi- 
ger Korper, Wilkens, K., 1894, S 122. 

StrommeBwiderstiinde, Feulmer, K., 

1895, S 361. 



Strompreise, 1901, S 27JL 
Berlin, 1892, S 314, 686; 1894, S 513, 
554. 

Breslau, 1893, S liLL 

Brighton, 1897, S li£L 

Bru.ssel, 1893, S 530. 

Cassel, 1893, S El 

Coin, 1893, S 552. 

Frankfurt a. M., 1892, S 393. 

Locle (Schweiz), 1891. S 285. 

Miinchen, 1898. S 41^ 25JL 

Paris, 1890, S 390 ; 1891, S 413, 666 ; 

1892, S 121. 
Wien, 1891, S 327 ; 1893, S 264; 1896, 

S 335. 

— in England, 1899, S 772. 

— Xiagarafalle, 1898, S 329. 

— Berechnung bei Wechselstrom, Be- 
nischke, G., 1899, S 454. 

— von El.-Werken, Rofl, F., 1901, 
S 202 ; Wilkens, K., 1901, S 116, 21L 

— Erhohung wegen der Kohlenteue- 
rung, 1900, S 777. 

— Erzeugungskostcn, Chamen, 1901, 
S 589 ; Hammond, 1898, S 228. 

— s. a Gestehungskosten. 

— Herabsetzung, Rasch. 1895, S739; 
Hamburg, 1896. S 539. 

— Mittel zur Herabsetzung, Nord- 
mann, 1892. S 280. 

— bei Weehselstromen, Beniscbke, G., 
1899, S 454. 

Strompreisanzeiger, Meyer, P., 1893, 

S 544, 619. 
St romregler fur medizinische Zwecke, 

1892 t S210i Fleming, O., 1891, S430. 
Stromrichtungsanzeiger, Hartmann & 

Braun, 1894, S 500. 
Stromunterbrecher, Grimsehl, E., 19C0, 

S 491. 

— automatischer, Kornmiiller, G., 
1892, S 145, 

— Einflufl der Sclbstinduktion, Ruh- 
mer, E., 1899, S 786. 

— pneumatischer, fiir Akkumulatoren, 
Peterson, E., 1899, S 317. 

— fiir Rontgenschc Versuche, Will- 
young & Co., 1897, S 292. 

— rotierender, Oxydation des Petro- 
leums, Iliirdt'-n, J., 1900, S US. 

— Universal-Quecksilberstrahl-, Lew, 
M., 1899, S 717. 

— fiir Wechselstrom, Kalischer, 1899, 
S 132. 

— von Wehnelt, 1899, S 363 Rdsch. : 
Ruhmer, E., 1899, S 456. 

Absinderungen, .Simon, H. Th., 

1899, S 440. 
neue Bauart, Thomson, E., 1899, 

S 407. 



Stromunterbrecher — Tarif system 



Stromunterbrecher von Wehnelt mit 
justierbarom Widerstand, Price, W. 
A., 1900, S 416. 

spektroskopische Beobachtun- 

gen, Hoppe, E., 1900, S 507. 

— s. a. Unterbrecher. 
Stromverlauf in Telegraphenleitungen, 

Franke, Ad., 1891, S 10JL 
Stromverteilung, analytische Behand- 
lung, Miillendorff, E., 1894, S £L 

— auf Bahnnetzcn, Pforr, Ph., 1902, 
S 650. 

— durch Gleichstromtransformatoren, 
Bechniewski, 1892, S 180, 

— im KurzschluBanker, RoeDler, G., 

1898, S 750. 

— in Leitungsnetzen, Coltri, C, 1893, 
S 425 ; Hertzog, J., 1890, S 445 ; 
1893, S 10, 221 ; Teichmiiller, J., 
1893, S 537. 

— in Wechselstromnetzen, Feldmann, 
C. P., und Herzog, J., 1899, S 780. 

Strom verteilungsnetze, Spannungsver- 
lust, Miillendorff, E., 1894, S 23JL 

St romverteilungssystcm , polycykli- 
sches, Arnold, E., 1902, S 569. 

Stromverzweigungen, Miillendorff, E., 
1892, S 152, 

— Nutzanwendung, Baumgardt, M., 
1890, S 632. 

— paradoxe, Darstellung, Breisig, F., 

1899, S 521. 

— Theorie, Miillendorff, E., 1892, S401. 
und Berechnung, Kalischer, S., 

1892, S215. 

— in Wechselstromkreiscn, Langevin, 
P., 1890, S 668 ; Ulbricht, R., 1892, 
S 147. 

Stromwage, neue, 1898, S 833 Bdsoh. 
Stromwcnder, Orthotrop, Beppmann, 

A. , 1894, S 326. 

Strom wendung, Theorie, Arnold, E., 
1902, S 972; Freund, J., 1902, S 931 ; 
Pichelmayer, K., 1901, S 967 ; 1902, 
S 623 ; Punga, F., 1901, S 1035 ; Bo- 
thert, A., 1902, S 865 ; Wagner, J., 

1901, S 1036. 
Stromwirkungen, physiologische, Law- 
rence, N., 1891, S 1L 

Stromzufiihrung b. Batmen, s. Bahnen. 
Stufenbahn, el., auf der Weltausstcl- 

lung Chicago, Thurnauer, K., 1894, 

S & 

Stufenzahl von NebenschluBreglern, 
Kahn, M., 1902, Sl£3; Krause, B., 

1902, S 66_ 

Stufung von Beglern, Erlachcr, J., 
1902, S 556 ; Hunke, E., 1902, S 599. 

— von Begulierwiderstanden, Krause, 

B. , 1902, S 383. 



Sturm - Isolator, Schomburg, 1902, 
S 1087. 

Submarine - Detektor von Macevoy, 

1894, S659. 
Synchronisator, optischer, Moler, G. y 

und Bedell, F., 1894, S 392. 
Synchronismus, Hcrstellung, Bice, E. 

W., 1890, S 442. 

— Anzeiger z. Parallelschalten zweier 
Wechselstromquellen, Miiller, Her- 
mann, 1899, S 116; Schuler, L., 1899, 
S 461. 

Synchronmascbinen, Parallelschalten, 

Bernard, L., 1902, S 5JL 
Synchronmotor, Kolben, E., 1895, 

S 802 ; Ossanna, G., 1896, S 300. 

— einphasiger, Bedell, F., 1895, S228; 
Blondel, 1895, S 262, 

— und Lcistungsfaktor von Dreh- 
stromzentralen, Klasson, B., 1897, 
S 218. 

— Theorie, Steinmetz, Ch. P., 1895, 
S 26, 

— Wirkungsweise, Behn-Eschenburg, 
1893, S 203, 

Synchronograph, Crehore, A., 1897, 
S 343, 399. 

— Vcrsuchc, Crehore, A., 1898, S156. 
System, metrisches, Schraubenge- 

winde, Peters, Th., 1894, S 347. 

— monocyklisches, Gorges, 1895, 
S389; Steinmetz, C. P., 1895, S 346. 

— polycyklisches, 1895, S587; Ar- 
nold, E., 1902, S 569. 

— Portelectric-, 1890, S Gil. 

T. 

Tablcauklappe, Mix & Genest, 1895, 
S 205; Tournaire, 1898, S 386. 

Tacheograph, Ziegler-Hager, 1895, 
S470. 

Tachometer. Horn, Th., 1890, S 266, 
Tarife, Staffeltarifc, de Fodor, Et., 

1901, S 819. 
Tarifanzeiger, Staffel-, Wilkens, A., 

1901, S 771. 

— und Verbrauchsstufenmesser, Kall- 
mann, 1901. S 676. 

Tariffrage f. Elektrizitatswerke, 189o. 
S 611 Bdsch.; de Fodor, Et., 1901, 
S 184; Homann, E., 1901, S312; 
Kallmann, M., 1897, S 239.; Wilkens, 
K., 1899, S 202, 

Tarifherabsetzung der Berliner Elek- 
trizitatswerke, 1894, S 513, 554. 

Tarifrcform der Elektrizitatswerke, 
Wilkens, K., 1901, S 1001. 

Tarif system fiir el. Strom, Corsepius, 
M., 1901, S247; Homann, E., 1901, 
S 49, 



Tarifwesen — Tclegraphenbetrieb 



Tarifwesen, Singels, N., 1892, S 328; 
Wright, A., 1902, S 14, 9iL 

— Stromlieferungsbedingungen. Ber- 
liner El.-Werke, 1899, S 423. 

Charlottenburger El. - Werke, 

1900, S 252, 
Stiidtisches El.-Werk Breslau, 

1891, S 123. 
Stadt, El.-Werk Frankfurt a. M., 

1898, S 578. 

Stadt. El.-Werk Hannover, 1892, 

S 274, 

— s. a. Strompreise. 
Tasehengalvanometer von S. &c II, 

1894, S 122, 
Taschenvoltmeter, Hartmann k Braun, 

1899, S 228. 

Telautograph, Gray, El., 1893, SG37; 

1894, S 431 ; 1895, S 43, 5G5; Gruhn, 

1902, S 117, lfii 
Telediagraph, Hummel, 1899, S406; 

Rickinson, H, 1890, S 182. 
Telegoniometer, Marzi, G., 1890, 

S 478, 551. 
Telegramme, Adressen, 1895, S 518. 

— Feldtelegrammc der deutschen Chi- 
natruppen, 1900. S 795. 

— Gebuhren in Budapest, 1891, S315. 

— — nach Egypten, 1895, S 13_ 
in Osterreich - Ungarn, 1891, 

S690. 

— — nach Ostafrika, 1895, S 129. 

f. FreOnachrichten, 1898, S577. 

in Schweden, 1898, S 15JL 

Riickgang, 1890, S l&L 

— Stadttelegramme, Paris, ,1892, S266. 

— Obermittelung durch das Telephon, 
Rcichs-Postamt, 1898, S 110. 

Telegraphenamt, Bern, 1897, S lfi_L 

— Briissel, Fostamt. 1891, S 502. 

— Buenos-Aires, Akkumulatorenan- 
lage, Tribelhorn, A., 1898, S 576. 

— New- York, Postal Telegraph Cable 
Co., 1894, S 2fil ; „World"-Gebaude, 
1891, S m 

— Paris, Akkumulatoreneinrichtung, 
Montpellier, J. A., 1897, S 158. 

— Stuttgart, Ritter, G., 1898, S61; 
Stromerzeugungsanlage im Haupt- 
amt, G. Ritter und J. H. West, 1898, 

' S &L 

— Wien, Feuer im Hauptamt, 1898, 
S 661. 

Telegraphenii rater, neue, in Frank- 
reich, 1892, S 637. 

— Zwischenamter, Verweuduug des 
BaudotschenMehrfachtvpendruckers, 
1891, S 345. 

Telegraphenapparate, Jaite, 1893, 
S 12fi, 



Telegraphenapp.*irate. Abschmelzsiche- 
rung, Uppenborn, F., 1894, S 21L 

— Ankcranziehung, Dreisbach, H, 
1896, S 19JL 

— Ausfuhr in England, 1894, S7J6. 

— Blitzableiter, Wirkuug, Zieliuski, 
IL 1893, S 319. 

— Empfangsinstrument, Widersland 
bei fehlerhafter Leitung, Ayrtou u. 
Whitehead, 1894, S 431. 

— Ferndrueker, Raps, A., 1899, 
S 181 ; 1900, S 296. 

— Hughesapparat, 1901, S 815. 
Erhohuug der Leistungafahig- 

keit durch Umgestaltung des Ta- 
stenwerkes, Conradt, G., 1900, S773, 
1033. 

— Klopfer, Verwendung, in d. Reichs- 
telegraphenverwaltung, Meivers, H^ 
1899, S 370. 

— Reikis, Ochs, R., 1892, S 25. 

amerikanisches, 1900, S 335. 

von Weston, 1891, S lfia. 

— Schnellschreiber, 1898, S 1SI ' 
Rdsch. 

von Wheatstone, Finn, W., 

1894, S 710. 

— Schnelltelegraph s. Telegraphenbe- 
trieb, Schnelltelegraphie. 

— Synchronograph , Crehore, A., 1897, 
S343, 399 ; 1898, S 15k 

— Wirkungsgrad, 1891, S 546. 

— Taste, Farnham, E., 1898, S 5JL 

— Typendrucker, mehrfacher, von 
Baudot, Grallert, 1901, S2S2; Hiero- 
nymus, K., 1890, S 11. 

von Kubler. 1900, S 604. 

Murray, 1901. S 483. 

fur Mehrfachbetrieb, Rowland, 

1899, S 211 Rdsch. 

— Ubertragungsgeschwindigkeit, De- 
lany, 1897, S 447 ; Lamy, A., 1897, 
S 530. 

— UniversalmeDinstrument, Breisig, 
F., 1900, S 538. 

— Zeigcr - Telegraph, magnetischer, 
1896, s m 

Telegraphenbetrieb mittelst Akkumu- 
latoren, 1894, S 28 ; 1895, S 256, 
518; Annett, C. F., 1895, S 468; 
Finn, W., 1895, S 125j Grawinkel, 
C, 1891, S 555; Preece, W., 1892, 
S 502; Strecker, K., 1890, Slfifi ; 
1893, S 287. 

in Berlin, 1890, S 498 ; Gra- 
winkel, C, 1890, S 629. 

in Buenos-Aires, Tribelhorn, A., 

1898, S 326. 

in Paris, Montpellier, J. A., 1897, 

S 158. 



Telegraphenbetrieb— Telegraphenkabel 



Telegraphenbetrieb mit automat ischen 
Sendern, 1894, S 558 Rdsch. 

— Batterien, arsenhaltige, 1891, S499. 

— Duplextelegraphie, Wietlisbach, 
1897, S 289. 

Scbaltung, Tobler, A., 1897, 

8 436. 

s. a. vielfacber, vierfacber, zwei- 

facher. 

— mit Dynamomaschinen, 1890, S338; 
Baumann, J., 1891, S 126; Gra- 
winkel, C, 1891, S 81 ; Jones, 1892, 
S 142j v. Nordheim, 1891, S 168j 
Western Union Tel. Co., 1891, S260. 

in Amerika, 1890, S 629 Kdsch. 

s. a. — mit Motorgeneratoren. 

— auf Fernsprechleitungen, Canter, 
O., 1901, S 302; Jentscb, 0., 1901, 
8 344. 

Wecker, Schrader, W., 1895, 

S 738. 

— Gegenschaltung fiir Hughesbetrieb, 
Berlin-London, 1898, S 2Q&. 

— gemeinsame Stromkreise fur Tele- 
graphie und Telephonie, Canter, O., 
1901, S 302; Jentsch, O., 1901, S384. 

— gleicbzeitiger Fernsprechbetrieb, 
Christiani, W., 1894, S 13A 421 ; 
Wilke, A., 1896, S 338. 

— auf Kabeln, Kusminski, L. t 1901, 
S 238_i Price, W., 1897, S 561. 

— Konkurrenz versoh. Gesellsehaften 
in den V. St. A., 1896, S 136, 767. 

— mehrfacber, Bull, A., 1901, S 109. 

— el. Messungen, Kramer, J., 1890, 
S 201. 

— mit Motorgeneratoren, 1901, S936. 

— Riickstrom bei Rubes trom be trieb, 
1892, S 686. 

— Schnelltelegraphie, 1901, S 461 
Kdsch. ; Delany, 1896, S 752 ; Roger, 
J., 1890, S 13L 

System Pollak u. Virag, 1901, 

S 221 ; Fleury, A., 1900, S 465 ; Pin- 
ter, J., 1899, S 469 ; 1900, S 848 ; 
Pollak, A., u. J. Virag, 1900, S 541 ; 
Stern, J., 1900, 3 375. 

zwischen Berlin und Buda- 
pest, 1899, S 722. 

auf submarincn Kabeln, Dre- 

sing, P., 1892, S 113. 

— Scbutz bei Bau und Betrieb el. 
Bahnen, 1897, S 10L 

• gegen starkc Strome, 1900, 

S 606 ; Strecker, K., 1893, S 663. 

— SchutzmaUregeln gegen die Ge- 
fahren der Oberleitungen bei Draht- 
bruch, 1900, S 1005. 

— Selektorsystem, Elliot, A., 1900, 
S 12S, 



Telegraphenbetrieb, Stoning durch el. 

Bahnen, 1900, S 2al Rdsch. 
in Amerika, 1894, S 692. 

— — durch Erdstrome, 1892, S 320. 
durch Fremdstrome, Bennet, 

1890, S 570. 

— ttbertragungsgeschwindigkei t, 1 89G, 
S 711. 

Rom-London, 1890, S 353. 

— Vielfachtelegrapbie, Giltav, 1901, 
S 22, 

System Pupin, 1894, S 631. 

und gewohnliche auf einer Lei- 

tung, Mercadier, E., 1901, S 896. 
trag bares Morsesystem, 1902, 

S 26L 

Vereinfachung, Keely, D. IL, 

1893, S 355. 

— Vierfachtelegraphic, Baudot, 1902, 
S 93 ; Healy, C. L., 1890, S 152 ; 
Jones, F. \V., 1890, S 133.; Moffat, J. 
M., 1890, S 181 : Robertson, 1897, 
S 708 ; West, J. IL, 1895, S 395. 

erreichbare Entfernung, Finn, 

W., 1896, S245. 
Vereinfachung, Keely, D. 

1893, S355. 

— Wheatstone-Betrieb, 1900, S 212. 

— Wirtschaftlichkeit der Stromge- 
bung, Baumann, J., 1891, S 257 ; 
Grawinkel, C, 1891, S 255. 

— Zwcifachtelegraphie, Pohl, L., 1897, 
S 212. 

s. a. — Duplextelegraphie. 

Telcgrapbenflotte, 1892, S 5.L 
Telegraphenkabel, Lu f t isolation,Clouth, 
F., 1895, S177. 

— von Preecc, 1896, S 669 Rdsch. ; 
Felten & Guilleaume, 1896, S 756. 

— von S. Thompson, 1894, S 716. 

— Selbstinduktion, Messung, Breisig, 
F., 1899, S 842. 

parallel gesehaltete, Grawinkel, 

C, 1890, S 413. 

— iiberseeische, 1899, S 881 Rdsch. 
Verlauf von Zeicben in langen 

Kabeln, Darstellung, Breisig, F., 
1900, S 1046. 

— Verzogerung der Stromimpulse 
durch Ladung, 1894, S 558 Rdsch. 

— Wcltnetz, 1900, S 2_CL 

— s. a. Kabel. 

Telegraphenkabel, auf dem Festlande: 
Afrika, 1895, S 149. 
Berlin-Munchen, 1890, S 498. 
Dresden-Munchen, 1890, S 596. 
Gotthardtunnel, 1891, S 
Konstantinopel-K6.-jtendscbe (Ruma- 
nien), 1899, S 160. 



Telegraphenkabel 



Telegraphenkabel, submarine : 

im Amazoncnstrom, 189G, S 136 ; Sie- 
mens, A., 1896, S 370. 

Amerika-Australien, 1900, S 1071 ; 
1901, S 260. 

Amerika- Japan, 1896, S 214. 

Asien, ostliches, 1894, S 444 ; 1900, 
S 721. 

Australien, Staatszuschuti, 1895, 
S 68. 

BaliamaiDseln, 1891, S 690. 
Bermudas - Jamaica, 1897, S 655 ; 

1898, S 114, 
Bonny-Fcrnando Po, 1891, S 168. 
Borkum - Azoren - New York, 1900, 

S 104. 

Brest-Cap Cod, 1897, S 16L 
Brest-St. Pierre, 1897, S 737. 
British Columbicn-Australien, 1896, 
S 607. 

British Columbien-Japan, 1892, 
Calais-Fano, 1890, S 636. 
Ceylon- Vorderindien, 1895, S 3L 
China, 1894, S 535; 1895, S 233; 

1900, S 105. 
Cienfugos-Manzanilla (Mittelameri- 

ka), 1895, S 692. 
Cuxhaven-Helgoland, 1890, S 453. 
Deutschland-Amerika, 1899, S 337, 

373; 1900, S 776, 812, 817 Rdsch. 
Deutschland-England, 1891, S 233; 

1895, S 808 ; 1896, S 199, 333, 397 ; 
1900, S 444 ; 1901, S 304. 

Deutschland-Kamerun, 1893, S UlL 
Deutschland-Norwegen, Petersen, A., 

1897, S 250. 
Deutschland-Schweden, 1898, S 526, 

778. 

Deutschland-Spanien (Emden-Vigo), 

1896, S 594 ; 1897, S 11, 38, 99, 109, 
192, 416, 436. 

Dcutschland-Siidostafrika und Trans- 
vaal, 1897, S530. 

Deutschland - Siidwestafrika, 1899, 
S 307. 

Emden-New York, Felten it Guille- 

aume, 1901, S 1010. 
England-Australien, 1897, S 726. 
England-Irland, 1901, S 471. 
England-Kapstadt, 1900, S 67. 
Englisches Weltkabel, 1899, S 63, 
Europa-Kanada, 1890, S 105. 
Fernando Po-Kamerun, 1891, S 168. 
San Francisco-Hawaii, 1895, S 606. 
San Francisco-Hawaii-Samoa-Japan, 

1891, S 89. 
San Francisco-Neu-Seeland, 1890, 

S 82. 

Frankreich-Algier, 1893, S 395. 
Frankrcich-Ahierika, 1898, S 603. 



Telegraphenkabel, submarine : 
Frankreich-Nordamerika, 1895, S718 ; 

1897, S 515 ; 1898, S 778. 
Friedrichshaien - Romanshorn (Bo- 

densee), 1892, S 61. 
Gibraltar-Alexandria, 1899, S 63. 
Gothenburg-Newcastle onTvne, 1890, 

S 363. 

Goto - Insel - Lookoo - Insel (Japan), 

1891, S 650. 
Halifax-Bermudas, 1890, S 392, 499. 
Irland-Neuschottland, 1894, S 53. 
Irland-New York, 1894, S 565. 
Frnnzosisehe Kolonien, Projekte, 

1900, S 776. 
Island-Diinemark, 1896, S 792 ; 1898. 

S 209j 1900, S 421. 
Kanada-Japan, 1891, S 638. 
Eanada-Ostasien bezw. Australien, 

1896, S 334. 
Kapstadt - St. Helena - St. Vincent, 

1900, S 242. 
Lissabon-Azoren, 1893, S 542, 552. 
London - Birmingham (Papierisola- 

tion), 1897, S 587. 
Long Island, Great South Bay, 1898, 

S 123. 

Madagaskar, 1895, S 732. 
Madagaskar-Mauritius, 1895, S 189. 
Madagaskar-Mozambique, 1895, S31. 
Marseille-Bona (Afrika), 1891, S 437. 
Marscillc-Oran, 1890, S 404 ; 1892, 
S 537. 

Marseille-Tunis, 1890, S 404 ; 1891, 

S 413 ; 1893, S 88. 
Martinique-Paramaribo, 1891, S IL 
Mauritius-Sansibar, 1891, S 568. 
Mombassa-Sansibar, 1890, S Hi 
Mozambique-Madsunga, 1895, S256. 
Neukaledonien, 1893, S 493. 
Neukaledonien - Australien, 1893, 

S 701 ; Reynier, 1894, S 24i 
Neuseeland-Australien, 1892, S 382, 

405. 

New York-Haiti, 1897, S 25. 
Nordanierika-Australieu, 1892, S 699. 
Nordamerika - Phi^ppinen, 1901, 
S 954. 

Paramaribo-Martinique, 1890, S 674. 
Penang-Sumatra, 1892, S 12L 
Peru-Chile, 1890, S 583. 
Port Louis-Perth (Westaustralien), 

1902, S 152. 
Portugal-Azorcn, 1892, S 126, 112. 
Quecnsland-Nordainerika, 1892, S126. 
Salina Cruz (Mcxiko) - Lima, 1893, 

S 347. 

Schottland-Island, 1897, S 642. 
Senegal-Brasilien, 1892, S 266. 
Shanghai-Tschifu, 1900, S 812. 



Telegraphenkabel — Telegraphenlinien 



Telegraphenkabel, submarine: 
Spanien-Cuba, 1898, S 114, 258. 
Spanien-Marokko, 1890, S 465, 637. 
Spanien-Portorico-Cuba, 1896, S 155, 
256. 

Stiller Ozean, 1894, S 417, 466, 481, 
498, 620, 641, 655, 668, 685 Rdsch., 
692; 1895, S I30j 177, 369, 456, 
564 ; 1896, S 34; 1898, 577 ; 1897, 
S 377, 491; 1898, S 11; amerikani- 
sches Kabel, Squier, G. O., 1900, 
S 121; britisches Kabel, 1890, 
S 735; 1900, S 915; englisches Ka- 
bel, 1896, S 24; 1897, S 38. 

Stockholm-Gothland, 1898, S 387 

Siidamerika, 1895, S 456 ; Westkuste, 
1890, S 379. 

Siidamerika - Mittelamerika, 1893, 
S 14. 

Siidamerikanische und westindische 

Gewasser, 1891, S 557. 
Suez-Aden, 1891, S 42. 
Swakopmund-Kabel, Unterbrechung, 

1900, S 313. 
Transatlantische Kabel, 1894, S158, 

466, 603; 1895, S 692; 1899, S579; 

Anglo - American Telegraph Co., 

1894, S 666; franzosisches Kabel, 

1894, S 641 ; 1896, S 30. 
Valparaiso-Talrahuano, 1893, S 395. 
Vancouver - Hawaii - Samoa, Fidji- 

inseln-Queenslaiul, 1891, S lift 
Vigo-Gibraltar, 1897, S 587. 
Waterville-Canso (Neuschottland), 

1894, S 335. 

— Weltnetz, 1892, S 290 ; 1899, S li£L 

— 8. a. Telegraphenlinien, Telegra- 
phenwesen. 

Telegraphenkonfercnz Paris, 2L Juni 
1890, Ergcbnissc, 1890, S 385. 

— internationalc, Budapest, 189G, 
S 318, 429. 

Telegraphenkonvention Deutsohland- 
Osterreieh-Ungarn, 1891, S 389. 

— England-Persien, 1902, S 294. 

— Frankreich-China, 1890, S 101. 
Telegraphenleitungen aus Aluminium, 

1900, S 105. 

— Benutzung fiir den Fernsprech- 
verkehr, 1898, S 567. 

— Bronzedrahte, Buds, E., 1892, 
S 627 ; 1894, S 189j Miiller, E., 1894, 
S 165, 

— Durchhang, Dreisbach, 1897, 
S 14L 

— fiir Facsimiletelegraphen, Cerebo- 
taui, L., 1895, S 365. 

— Induktion, Munch, 1895, S 798. 

— Kapazitat, elektrostatische, ober- 
irdischer, Brcisig, F., 1898, S 772. 

Generalregiater ETZ. 



Telegraphenleitungen, Kupferdrahte, 
1894, S701; 1895, S 808. 

— in Olrohren, Brooks, D., 1891, 
S 128. 

— Rcchte dcr Hausbesitzer, 1892, 
S 476. 

— RechtsverhaUtnisse in Bayern, 1897, 
S 683. 

in Frankreich, 1895, S 52. 

— Schmelzsicherungen, 1896, S 431. 

— Spannweite von 730 ro, 1892, S234. 

— Stromverlauf, Franke, Ad., 1891, 
S 103. 

— unterirdische, 1895, S 205 ; v.Chau- 
vin, G., 1896, S 210. 

— zerstorte, Stromliiufe zur Fehler- 
eingrenzung und Gesundmeldung, 
Dehms, 1897, S 662. 

Telegraphenlinien im Hochgebirge, 
1900, S 20i 

— neue internationale, 1899, S 173 
Rdsch. 

Telegraphenlinien, einzelne : 
Anden, fiber die — , 1894. S 204. 
Berlin-Bukarest, 1899, S 225. 
Berlin-Rom, 1890, S 622. 
Berlin - "VVarschau - St. Petersburg, 

1897, S 212. 
Bombay-Calkutta, 1890, S 637. 
Frankreich-Andorra, 1892, S 645. 
Gilgit (Himalaya), 1894, S 716. 
Gotthardtunnel, 1895, S 23JL 
Lynnkanal-Klondike (Alaska), 1897, 

S 587. 

Loango-Brazzavillc (franz. Kongoge- 
biet), Magne, 1901, S 589. 

London-Budapest, 1899, S 904. 

London-Rom, 1890, S 32. 

Paris-Wien, 1897, S 404. 

Peking-Kiachta, 1898, S 7_L 

St. Petersburg-Kicw, 1893, S 409. 

St. Petersburg-Wien, 1897, S 212. 

San Salvador, 1890, S 476. 

Simla - Tschitral (V order - Indieu), 
1895, S 332. 

Suez-El Tor, 1896, S 52, 

Uganda (Afrika), 1900, S 1024. 

■\Va.rmbrunn - Schmiedeberg, 1890, 
S 404. 

Worms-Mannheim, 1892, S 20. 
Zurich-Frankfurt a. M., 1892, S 621. 
Telegraphenlinien, Lander : 
Afrika, 1893, S 100^ 181, 530; 1894, 

S 692, 716 ; 1895, S 59j 1897, S436„ 

587, 696; 1899, S 254, 830. 
Afrika, ostliches, 1892, S 514; 1898, 

S 23S; 1901, S 05. 
Asien, russisches Gebiet, 1898, 

S 228. 

China, Leitungsliinge, 1890, S 558. 

11 
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Telegraphenlinien, Lander: 

Deutschland, 1895, S IBS; 1899, 

S 705, 845 ; 1900, S 64, 22, 
Frankreich, 1892, S 645, 710. 
GroDbritannien, 1900, S 10JL 
Guatemala, 1891, S 665. 
Indien, Kreuzung von Fliissen, Mel- 

huish, W. F., 1890, S 312 * 
Kalifornien, 1894, S 370. 
Kongostaat, 1898, S 494, 567. 
Nordamerika, 1890, S 379. 
Norwegen, 1891, S 532. 
Philippinen, 1901, S lfiL 
RuOland-Norwegen, 1896, S L23. 
Schweiz, Wietlisbach, 1897, S 289. 
Siam, 1890, S 513. 
Sibirien, 1896, S 594; 1901, S 102, 
Uruguay, 1890, S 428. 
Westindien, hollandisches, 1890, 

S 379. 

Yukongebiet, 1901, S 119. 

— Weltnetz, 1896, S 664; 1898, S98; 
1899, S 140. 

— 8. a. Telegraphenkabel. 
Telegraplicnstangen, 1897, S 21 Rdsch. 

— Impragnierung, 1890, S 197. 

— Schutzhiille, Wohl, 1894, S 445. 
— aus Faltenpappe, 1894, S 12. 

— aua Stahl, 1896, S 11L 

— in Tropenlandem, 1898, S 1L 
Telegrapl i enverkebr, De u t sch land-Eng- 
land, 1896, S 333. 

— Deutschland-London, 1891. S 8JL 

— Osterreich-Frankreieh, 1890, S453. 
Telegrapbenverwaltung, Anforderun- 

gen der — an el. Bahnen in 
Deutschland. 1899. S 290. 

— englische, 1892, S 19_L 

Betriebsergcbnisse, 1893, S 648. 

— eidgenossische, Bericht, 1900, S363 
Rdsch. 

Tclegraphenwesen auf Ausstellungen, 
Paris 1900, Stegmann, F., 1901, 
S 167 ; Chicago 1893, West, Jul. 
1894, S 2UL 

— Entwickelung, 1895, S 263 Rdsch. ; 
West, J. IL, 1894, S 220. 

— Reform, 1900, S 1057 Rdsch. 

— unterseeisches, 1896, S 33. Rdsch. 
Telegraphenwesen, Lander : 

Afrika, 1894, S 431 ; Westafrika, 

1890, S 10L 
Argentinien, 1898, S 22S. 
Australien u. Ostasien, 1894, S 620. 
Bayern, 1890, S 8JL 
Belgien, 1900, S 25L 
Dancmark, 1890, S 126. 
Deutschland, 1896, S 680, 710; 1897, 

S 133, 781 ; 1898, S 858 ; 1899, 

S 697 Rdsch. 



Telegraphenwesen, Lander : 
England, 1892, S 405, 489; 1894, 

S 523 ; 18%, S 147, 498 ; 1897, 

S 681 ; 1898, S 661 ; 1900, S 851 ; 

Frcece, W., 1891, S 544. 
Europa, 1896, S 581. 
Frankreich, 1894, S 12. 
GroQbritannien, West, Jul. 1894, 

S 546. 
Japan, 1900, S 607. 
Indien, 1891, S 705. 
Neu-Seeland, 1891, S 681 : 1894. 

S 692. 

Niederlande, 1894, S 631. 
Osterreich, 1893, S 13; 1894, S 604, 

655; 1895, S 52 ; 1896, S 199, 293. 
Queensland, 1894, S 692. 
RuQland, 1896, S 122; 1900, S 335; 

190° S 319. 
Schweiz, 1896, S 245, 269; 1897, 

S 263; 1898, S 438; 1899, S 295 

Rdsch., 307 ; 1900, S 372 ; 1902, 

S 575. 

Sibirien, Entwicklung, 1901, S 102. 
Spanien, 1894, S 587, 654. 
Ungarn, 1894, S 36. 
V. St. A., 1894, S 9_L 654 ; 1895, 

S 59 ; 1896, S 16, 694 ; 1897, S 38, 

69; 1898, S 704. 

— der Erde, 1895, S 239 Rdsch. ; 

1900, S 147 Rdsch., 155, 421. 
Telegraphie, drahtlose, 8. Wellentele- 
graphic. 

— Eisenbahntelegraphie, s. d. 

— Gesetze, Telegraphenordnung fur 
Deutschland, 1897, S 376. 

Tclegraphenwegegesetz, 1899, 

S 22A 889, 895 Rdsch. 

— — — Ausfuhrungsbestimmungen, 

1900, S 133. 

in Osterreich, 1896, S 291, 

325 Rdsch., 372. 
Verantwortlichkeit fur richtige 

Cbertragung, 1892, S L2& 

— Haustclegraphie, Oesterreich, W., 
1894, S 618. 

— Kabeldampfer v. Podbielski, 1899, 
S 859. 

— lichtelektrische, Zickler, K., 1898, 
S 474, 826. 

von Gibbs, 1898, S 649. 

— magnet-elektrische, Preece, W., 

1901, S 531. 

— Stenotelcgraphie Cassagnes, 1890, 
S 428 ; Despeissis, 1890. S 533 ; Jaitc, 
1893, S 126. 

— Oberland-, 1901, S 65. 

— Ubertragung v. Zeichnungen, Wal- 
ter, Joh., 1899, S 52. 

Telegraphie s. a. Kabel. 



Telegraphieren — Theorie 



Telegraphieren von fahrenden Eisen- 
bahnziigen aus, 1893, S 16JL 

— von fahrenden Schiffen aus, 1894, 
S445. 

— auf groBe Entfernungen, 189"), 
S 456. 

„K R"-Gesetz, 1895, S 211 

— durch Induktion, Edison, Th., 1892, 
S 104; Evershed, S., 1899, S 403; 
Preece, W., 1892, S674; 1894, S L& ; 
Stevenson, 1894, S 467. 

— ohne fortlaufende Leitung, 1894, 
S 591 Rdsch. ; 1899, S 62^ 203 Rdsch. ; 
Lodge, O., 1898, S 877 ; Freece, W. 
JL, 1896, S 803; Smith, W., 1895, 
S 791. 

— ohne mctallischc Leitung, Rathe- 
nau, E., 1891, S 616. 

— von Leuchtsehiffen aus, 1894, S498. 

— von Leuchttiirmen aus, 1894, S668. 
an den K listen RuBlands, 1900, 

S 12. 

— mittelst Scheinworfers, Dunn, B., 
1894, S 431. 

Telegraphon, 1900, S 385 Rdsch. 
Telepantograph voa R. Greville-Wil- 

liams, 1898, S 603. 
Telephon, Empfindlichkeit, 1891, 

S I33j Franke, R, 1897, S 606. 

— in der MeBtechnik, Franke, R., 
1897, S 606. 

— als MeBinstrument, Hancbett, 1S9S, 
S 5iL 

— EinfluB der Magnetstarke, Cross, 
Ch. R., 1891, S 24L 

— Wcsen der Induktion, Wiesner, K., 
1890, S 144. 

Telephonie ohne Draht, Preece, W. 
1900, S 812. 

— ohne fortlaufende Leitung, 1899, 
S 459. 

— durch Flammenbogen, Ruhmer, E., 
1901, S196; Simon, IL Th., 1901, 
S 510. 

— Haustelephonie , neuere Einrich- 
tungen, Mix & Gcncst, 1895, S182; 
Oesterreich, W., 1894, S 618. 

— s. a. Fernsprechbetrieb. 
Telephonmembran, Schwingungsweite, 

Franke, Ad., 1890, S 288. 
Telephonineflbrucke, Mix 6c Genest, 
1896, S 252. 

— fur Blitzableiter, Siemens & Halske, 
1893, S 478. 

Telephonschwingungen, Photographie- 
ren, 1894, S 552. 

— Verstarkung, Poehlroann, 1890, 
S 536. 



Telephonograph, 1901, S 169 Rdsch.; 
Poulsen, V., 1901, S 293; Rellstab, 

1901, S 57, 210; Ruhmer, E., 1901, 
S 145; West, J. IL, 1901, S 181, 
21 G. 

Telcphonwirkungen, Intensitat, Mer- 

cadier, E., 1891, S71. 
Telephotos, Bougthon, C, 1896, S 16j 

1898, S 329. 
Telcsemsystcm, Herzog, 1895, S 3L. 
Teletbermometer s. Temperaturfern- 

melder. 

Temperatur von Bleiakkumulatoren. 
Liagre, Ch., 1902, S 50. 

— EinfluB auf den Fahrdraht von 
el. Bahnen, Eisig, M., 1899, S 653. 

— Erzeugung hoher, Goldschmidt, 
1898, S 461. 

— hohc, Wirkung auf Metalloxyde, 
Moissan, 1893, S LI 

— des Lichtbogens, Violle, 1893, 
S TL 

Temperaturfernmelder, Gould & Co., 

1890, S 339 ; Heitmann, F., 1898, 
S 335 ; Kornmuller & Schubart, 1890, 
S 466 ; Gebr. Naglo, 1894, S 604 ; 
Puluj, J., 1890, S 113. 

Temperaturkoeffizient v. Gliihlampen, 
Uppcnborn, F., 1890, S 228. 

— der Hysteresis, Kunz, W., 1892, 
S 24iL 

— fliissiger Isolatoren, Heinke, C, 
1896, S 483. 

— von reinem Kupfer, Lagarde, 1893, 
S 531. 

— von Metal len, Bestimmung, Towe, 
M., 1897, S 21S, 

Temperaturmessungen in einem Bohr- 
loch, Puluj, J., 1890, S684. 

— mittelst Elektrizitat, Nichols, E.L. 
und Snow, B. W., 1891, S 652. 

Teslamotor, Schaltung, 1894, S 9JL 
Tcxtilindustrie, Elektromotor f. die — , 

1894, S 525. 
Theater, el. Biihnenbetrieb, 1894, 

S 553 ; Bahr. 1897, S 353. 
Thcaterinstallationen, Sicherheitsvor- 

schriften, V. d. El., 1900, S 665 ; 

1902, S 762. 

Theorie der Aquipotentialverbindun- 
gen bei Ankern, Arnold, E., 1902, 
S 215, 355. 

— der Asvnchronmotoren, Heubach, 
J.. 1899, *S 301. 

— des Diamagnetismus, Parker, J., 

1891, S 467. 

— des Drehfeldcs, Sahulka, J., 1891, 
S 637. 

— des Drehstromes, Kollert, J., 1892, 
S 11L 
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Theorie der Elektrolysc durch Wcchsel- 
strom, Herzog, J., 1891, S 424. 

— der Gleichstrommaschinen, Sohl- 
mann, J., 1891, S 373. 

— Maxwcllsche, 1897, S 51 Rdsch. 

— der Motoreo fur gewiihnl. Wechsel- 
strom, Sahulka, J., 1893, S 391. 

— der Regina-Dauerbrandlampe, Do- 
nath, B., 1902, S 22Q; Korting, 1902, 
S 308 ; Rosemeyer, J., 1902, S 397. 

— der Stromwendung, Freund, J., 
1902, S 931 ; Pichelmayer, K., 1902, 
S 623 ; Rothert, A., 1902, S 865. 

— der Transformatoren, Bel) rend, B. 
A., 1900, S 875 ; Steinmetz, C. P., 

1890, S185; 1896, SIS. 

— dcs Wehneltunterbrechers, Rulimer, 
£., 1899, S 456. 

Therapie, Behandlung von Geschwiil- 

sten, 1890, S 478. 
Thermoelektrizitat, Liebenow, C, 1900, 

S 246. 

— Messung kleiner Krafte, Adami, 
F., 1900, S 427. 

~ Strome, Egg-Sieberg, 1900, 
S 619. 

— Untersuchungen, Chassagny, 1890, 
S 585, 677. 

Thermoelemente, 1901. S 491 ; Barret, 
1899, S 407 ; Edison, 1891, S 54. 

— s. a. Tberrnosaulen. 
Thcrmokrafte ala Stdrung bei MeC- 

instruinenten, Strecker, K., 1893, 
S 575. 

Thermophon, Warron, E., 1896, 

S 73. 

Thermosaulen, Cox, 1895, S 323; Giil- 
cher, 1891, S 186, 18L 

— von Gulchcr, Messungen, Brugge- 
mann, C, 1894, S 649. 

— als Akkumulatoren, WalteDhofen, 
A. v., 1890, S 555. 

— Messungen, Uppenborn, F., 1890, 
S 431. 

— Spannungsregler fiir — , Danneel, 
189G, S 608. 

— Wirkungsgrad, Kollert, 1893, S183, 
333. 

— s. a. Thermoelemente. 

Thermo - Telephon, Bergmann, 1890, 
674. 

Tiefbahnen s. Bahnen. 
Tod durch Elektrizitat, physiologische 
Ursachen, 1890, S 51 ; Kratter, J., 

1891, S361. 

Todesfalle durch Bcriihren von elek- 
trischen Leitungen, 1890, S 15j 1891, 
S73 ; 1891, S 361 ; 1895, S II ; 1896, 
S 3L 

Memphis, 1891, S 34. 



Todesfalle durch Beriihren von elektri- 
schen Leitungen: 
Troyes, 1890, S 394. 
Viezon (Frankreich), 1890, S 3fia. 

— a. a. Transformatorensaule, Todes- 
falle. 

Tone, musikalische, Erzeugung, Breed, 

G., 1890, S 585. 
Tonrohren fur el. Leitungen, 1890, 

S 65. 

Torf, Verwandlung in Kohle auf elek- 
trischem Wege, 1898, S 662. 

Torpedo mit elcktrischem Antrieb, 
1890, S 5L 

Torsionsgalvanometer, Edelmann, M. 
Th., 1891, S 687. 

— Eichapparat, Koepsel, 1892, S 323. 

— von S. & ILj Korrektionen, Bichter, 
C, 1890, S 517. 

Tourenzahl s. Umdrehungszahl. 
Tragheit, magnetische, Hopkinson, J. 

u. B. 1892, S 612; Krogh, K., und 

Rikli, !L 1900, S 1083. 
Traktion, el., gegenwartige Lagt 

von Vloten, 1894, S 499. 
Transfigurierung von el. Lcitungs- 

netzen, Herzog, J., und Feldmann, 

CI. P., 1900, S lfLL 
Transformation s. Umformung. 
Transformatoren : 

Diamant, 1893, S 20. 

Edison, 1892, S 1£L 

Ferranti (fiir Unterstationen), 1891 r 
S 536. 

Gibbs k Fesquet, 1890, S 626. 
Rummer & Co., 1892, S 481. 
Schuckert k Co., 1891, S 383. 
Siemens Bros., 1892, S 7JL 
Swinburne k Co. (lgel-), 1890, S65, 
515, 575. 

— der Helios-El.-A.-Ges., Coin, Feld- 
mann, C. P., 1899, S 771. 

— Abstand. Haas, R., 1896, S I30j 
Pojatzi, J., 1896, S 329. 

— Berechnung, Formeln, Sumpner,W., 
1893, S704. 

— Diagramm, Behrend, B. A., 1901, 
S Sfi ; Emde, F., 1900, S 781, 854, 
941; 1901, S82; Grob, H^ 1901, 
S 81 ; Heubach, J., 1900, S 815, 895, 
1089 ; Heyland, A., 1894, S 561 ; 
Kuhlmann, K., 1901, S 341, 894 ; 
Ossanna, G.. I'KK), S 1031 ; 19<>1, 
S 90; Sumec, F. K., 1900, S 1008. 

— Dimenaionierung, lmhoff, C, 1892, 
S 456. 

— fur Drehstrom, Leerlauf, Gold- 
schmidt, R., 1900, S 991 ; SchaJler, 
1900, S 1076. 



Transf ormatoren — Transf or matorsau 1 o 



Trans formatoren, Eisenblech fiir — , 
E^ing, 1895, S 276. 

— ftscnverluste, Bloch, L., 1902, 
S 740 ; Carhart, 1898, S 28X 

und Form der Spannungskurvc, 

Beeton, St., 1896, S 485. 
Messung, Evershed, S., 1892, 

S ILL 

— clektromotorische Kraft, Scatter- 
good, B. P., 1894, S ltLL 

— Energieverteilung, Swinburne, J., 

1891, S 28L 

— sckundare Erdung, Walker, F., 

1890, S 412. 

— Erwarmung, 1897, S 447. 

— f. galvanokaustische Zwecke, Fein, 
E., 1893, S 563. 

— groOe, 1901, S 386. 

— Igeltransformatoren, Messungen, 
Bedell, F., 1893, S 738. 

— Kabel-, Kennedy, R., 1891, S 221 ; 
Siemens Bros., 1892, S L5L 

— Kurven, Huguet, Ch., 1896, S 579. 

— Kurvenform, Feldmann, C. P., 

1895, S 478. 

— Leerlaufsarbeit, 1895, SIM Rdsch. ; 
Midler, 1899, S 687. 

— Leerlaufstrom, Scholtes, Ph., 1901, 
S 361, 459. 

— magnetischer Stromkreis, Evershed, 
S., 1891, S 113. 

— Magnetisierungsverluste, Ewing, 

1892, S 01 

— in Mehrleitcranlagen, Haas, R., 
1901, S 374. 

— Messungen, Weber, H, F., 1894, 
S 294. 

— — der Phasenverschiebung, Vogel- 
sang, M., 1892, S 469. 

der Verlustc, Evershed, S., 

1892, S 672. 

der Warmeverluste, Ewing, 

1891, S 583. 

— Normalien, Dettmar, G., 1901, 
S 899 ; 1902, S 189 ; V. d. El., 1901, 
S 798 ; 1902, S 764. 

— Nutzcffekt, Wietlisbach, 1896, 
S 435. 

Bestimmung, Korda, Des., 1895, 

S 813. 

— Okonomie, Armstrong, Spring, S., 

1896, s m 

— 01 transf ormator, Thomson-Houston 
Co., 1892, S 2£>a 

— Periodenzahl, RoeBler, G., 1895, 
S 488. 

Wirkung, Steiumetz, C. P., 

1893, S 51. 

— polyniorphe, Hospitalier, E., 1894, 
S 307. 



Transformatoren, Prufung, Peck, J. S., 
1901, S 1053 ; V. d. El., 1901, S 477. 

des Wirkungsgrades, Sumpner, 

W., 1892, S 568. 

— Prufnormalien, V. d. EL, 1901, 
S 798. 

— zur Reihenschaltung von Gliih- 
lampen, Rothert, A., 1896, S 112. 

— Schaltvorrichtung zur Vermeidung 
der Leerlaufsarbeit, Muller, IL, 1899, 
S 687. 

— Schirmwirkung, Wirbelstrome und 
Hysteresis, Ewing, 1892, S 391. 

— Spannungsabfall, Behn • Eschen- 
burg, 1892, S 651 ; Bragstad, O. S., 
1901, S 821 ; Kapp, G-, 1895, S 260. 

— Spannungskurve und Hysteresisver- 
luste, Fleischmann, L., 1897, S 288. 

— Streuung, Kapp, G., 1898, S244. 

— fiir konstanten Strom, Tesla, N., 
1890, S 695. 

— fiir starke Strome, Lemp, 1890, 
S 525. 

— Stromkurve, Korda, D., 1894, S341. 

— Strom variationen, Sliand, R., 1891, 
S 375. 

— Theorie, Behrend, B. A., 1900, 
S 875 ; Stcinmetz, C. P., 1890, S 186 ; 

1896, S 7JL 

— Trennung der Eisenverluste, Peu- 
kert, W., 1899, S 674. 

— zur Umwandlung von Dreiphasen- 
in Einphasenstrom, Grassi, 1899, 
S 713. 

— Untersuchung zweier, Hopkinson, 
J., 1892, S 618. 

— fur 150000 Volt, Paine, E. B., und 
Gough, IL E., 1898, S 555. 

— Vorgange im — , Hcinke, C., 1899, 
S 17JL 

— Verluste, giinstigste Verteilung, 
Baum, F. G., 1900, S 745. 

— auf der Weltausstcllung Chicago, 
Mayer, Geo. M., 1893, S 685. 

— WirkuDgsgrad, Dolivo-Dobrowols- 
ky, M. v., 1892, S 222; Stanley, 
Wm, 1891, S LOiL 

bei versch. Wechselzalilen, Ayr- 
ton, W., 1892, S 613. 

Transformatorenanlagen, primare Pha- 
sendifferenz bei verschiedener se- 
kundarer Belastung, Puluj, J., 1895, 
S 557. 

Transf ormatorenblechc, Untersuchun- 

gen, Ewing, 1895, S 292. 
Transformatornehut/.geluluse, Probst, 

1897, S 698. 
Transformatorsiiulc, L'nfall an einer — , 

Hellmann, IL W., 1901, S 1073 ; 
Kiibler, W., 1901, S 1028. 



Translatoren — Uhrenbetrieb 



Translatoren s. Fernsprechubertrager. 
Transmitter, Ader, 1890, S 572. 

— obne Elektroden, Cuttriss, Ch., 
1892, S 52. 

— Induktionsrollc mit magnetisch 
gesch. Eisenkern, Lockwood, Th. D., 
1890, S672. 

Treidelei, el., 1898, S 567. 

— auf dem Teltowkanal, 1902, S 74^ 
698 ; Zehme, C, 1902, S 646. 

Trennungsflachen in magnetischen 
Stromkreisen, Ewing, 1892, S 706. 

Trinkwasser, elektrische Reinigung, 
Villon, 1894, S 499. 

— Ozonbebandlung, Ohlmiiller, 1902, 
S 477. 

Triplexarbeitsdraht fur el. Balinen, 

1896, S 424. 
Trockenelemento : 

Crosby, 1890, S 598. 

Graef, L., 1891, S 570. 

Hellesen, 1891, S 547. 

Jenisch & Boehmer, 1892, S 395. 

Jungnickel, E., 1891, S 338. 

Meserole, 1891, S 2L 

Siegling & Angerstcin, 1890, S 

— Elektrolyt fur — , Busse, 1900, 
S 314. 

— im Fernsprechbetricb, 1902, S 575. 

— mit OlabschluB, Bbtz, 1899, S 32G. 

— Untersucbungen, Krehbiel, 11^ 
1890, S422; Uppenborn, F., 1890, 
S 421 ; Zacharias, 1894, S 122. 

Bcsultatc, 1890, S 164. 

Trolleysystem, Selbstfahrer mit be- 

weglichem — , 1900, S 221^ 356. 
Trommelmaschiue, vierpolige, Cromp- 

ton k Co., 1890, S 292. 
Trommelrheostat, MQller, Fr. C. G., 

1897, S 62, 
Tuchschneidemaschine, el., Weyburn, 

E. D., 1891, S 90, 
Tunnel durcb die Anden, 1891, S 302. 

— Spreetunnel St ralau - Treptow, 
Scbnebel, C, 1899, S 691. 

— Monte Olimpino, Como, el. Be- 
leucbtung, 1890, S 25JL 

— fur unterirdische Leitungen in Chi- 
cago, 1893, S 587. 

Turbineu, el. Belastung, Eggcr, E., 
1895, S 252j Voitb, J. M., 1895, 
S 324. 

— mit selbsttiitiger Geschwindigkeits- 
regulierung, Zoeppritz, A., 1892, S L 

Turbinenanlage am Niagara, 1902, 
S 1087. 

Turbincndynamo, 1894, S 418. 
Turbinen s. a. Dampfturbinen. 
Tuikontakt, Mix &l Genest, 1895, 
S 189. 



Turoffner, Schortmann, G., 1901, S 367. 
TiirschloC, el., Bergner, 189G, S 451 ; 

O. Zwarg, 1899, S 774. 
Turaibahn, el., auf den Cayugainseln, 

1898, S 152. 

Turmuhr, Anlage, 1892, S 23. 

— Beleuchtung, el., 1895, S 468. 
Typendrucker : 

Higgins, 1899, S IS. 

Kubler, 1900, S 604. 

Murray, 1901, S 483. 

von Rowland, Robicbon, 1901, S892. 

— Mehrfach-, von Baudot, 1902, 
S 1006; Grallert, 1901. S 282; Tob- 
ler, A., 1891, S 345. 

— fur Mehrfachbetrieb, Rowland, IL, 

1899, S 212 Rdscb. 

U. 

Cbergangskurven bei el. StraBen- 
balmen, Sieber, K., 1900, S 863. 

Dberlandtelegrapbie, Ostafrika, 1901, 
S 6JL 

Oberlandzentralen mit Hochspannung, 

Apt, R., 1901, S 984. 
Uberspannungen, Schutzvorrichtungen 

fiir el. Anlagen, Beniscbke, G., 

1901, S 569. 
Ubertragungsgeschwindigkeit v. Tele- 

graphenapparaten, 1896, S 711 ; De- 

lany, 1897, S 447 ; Lamy, A., 1897, 

S530. 

Cberwachung, staatliche, von An- 
lagen, New-York, 1890, S 155_ 

von Leitungen, 1890, S 2fi£ 

Uhren, el., Hope-Jones, 1900, S 12; Ja- 
py & Co., 1890, S155; Kesel, G., 
1898, S 478 ; Spohr, 1898, S 24; 
West, J. 18%, S 2. 

— Babnhofsuhren, Bradley, W. W., u. 
Parker, W. N., 1890, S 430. 

— Normalubren, Kesel, G., 1901, S239. 

— — Nebenuhren, Kesel, G., 1899, 
S680. 

— mit Wecbselstrombetriob, Helios 
A.-G., 1896, S 6L 

— s. a. Turmuhreu. 

— Zeitregulieruug in den V. St. A., Pe- 
lissier, G., 1895, S 691. 

— zentral regulierbar, 1894, S 375. 

— Zcntralanlage in Karlsruhe, Giehne, 
E., 1899, S 499. 

— s. a, Zentraluhreu. 
Uhrenanlagen, System Grau, 1891, 

S 132. 

— in Budapest, 1891, S 606. 

— in Dresden, 1900, S 158. 
Uhrenbetrieb mit Lichtanlagen, Hef- 

ner-Altencck, F. v., 1893, S 363, 
397. 



Uhrzfthler — Unfallmeldedienst 
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Uhrzahler, Aron, 1897, S 372. 
Umdrehungszahl, Motoren mit nie- 

drigcr — , Thomson-Houston Co., 

1891, S li3. 

— Regulierung an Induktionsmotorcn, 
Osnos, M M 1902, S 1075. 

bei Werkzeugmasclrinen, Bauch, 

R, 1893, S 499. 

— stroboskopische Methodcn zur Be- 
stimmung, Benischke, G., 1899, 
S 142, 228 ; Bitter, W., 1899, S 201. 

— vcrandcrlicbe, von Drehstrommo- 
toren, Danielson, E., 1902,, S €56. 

— veranderliche, bei Induktionsmo- 
toren, Niethammer. F., 1898, S 748. 

— s. a. Ungleichformigkeitsgrad. 
Umdrebungszahler, May, O., 1895, 

S 259^ 633. 

— el. eiuriickbarer, Seemann. R., 1899, 
S 764. 

u. Bichtungsanzeiger von Spratt, 

1894, S 622. 

— f.Schiffswellen, Siemens & Halske. 
1893, S 331. 

Umformcr, rotierende. Braun, B., 1901, 
S 939 ; Feldmann, C. 1901, S 806 ; 
Meyer, IL S., 1900, S 267j Masch.- 
Fabrik Oerlikon, 1901, S 790; Stein- 
metz, Ch., 1898, S 133., 

— Bcrechnung, Meyer, 11^ 1901, 
S 295. 

i — Drehstrom-Gleichstrom, Pichlcr, F., 

1898, S 13L 

— Dreiphasen- in Einphasenstrom, 
Gra-ssi, 1899, S 713. 

— Einphasenstrom in Dieiphasen- 
strom, Korda, D., 1894, S 457. 

— einphasige, Alioth, 1898, S 861. 

— fur hobe Frequenz, 1898, S 627. 
der General El. Co., 1898, S 527. 

— Kommutierung, Thomson, El., 1901, 
S 420. 

— Regelung, Labmeyer, W., 1894, 
S675. 

— Theorie, Kapp, G., 1898, S 621. 

— Untersuehungen, Pichclraayer, K., 

1899, S 697. 

Umformer s. a. Drehfeldumformcr, 

Drehstromumformer. 
Umf orm ers ta t ion, A ppar a te na n 1 a ge, 

Tauber, K. P., 1901, S 825. 
Umformung von Wechselstrom durcb 

Aluminiumzellen, Graetz, 1897, S423; 

Konig, E., 1902, S 474. 

— s. a. Transformatorcn. 
Umlauf s. Umdrchungs-. 
Umkebranlasser, Levy, M., 1902, S 1SL 
Umkehranlaflwiderstand, selbsttiUiger 

der A. E. G., 1900, S 608. 



Umkehrbare Wheatstonescbe Prazi- 

sionsmeBbriicke, Edelmann, M. Th., 

1900, S 979. 
Ummagnetisieren, rasches, von Eisen, 

Ewing, 1895, S lfifi. 
Umpolarisierung von Seriendynamos, 

Witz, M. A., 1890, S 348. 
Umschaltcr, 1896, S 308 ; von Hummel 

& Helberg, 1900, S 357. 

— Scbeiben-, Vermittlungsamt Chica- 
go, 1891, S 

— sclbsttatiger — , fur Reklamebe- 
leuchtung, A. E. G., 1898, S 761. 

■ — s. a. Vielfachumsehalter. 
Umschaltzahler s. Ubrziihler. 
Umspinnmaschine, Johnson & Phillips, 

1896, S 537. 
Umsteuerung von Motoren, Becken- 

znun, A., 1890, S 500. 
Umwandlung chemischer in elektrische 

Energie, Braun, F., 1891, S 673. 

— s. a. Umformung, Trans formatoren. 
Undulator von I.auritzen, Heberschrci- 

ber, Dresing, 1892, S LKi 
Unfallo durch Elektrizitat, 1894, S 187, 
2-10, 361, 431, 661 Rdsch. ; 1896, 
S 18; 1897, S 785 Rdsch.; 1898, 
S 129, 141; 1899, S 503, 737. 
Unfalle, Orte: 
Bockcnheim, 1893, S 716. 
Grenoble, 1893, S 706. 
JIampstead, Transformatorstation, 

1897, S 168. 235. 
Kopenhagen, Kabelbrand, 1899, S906. 
Lauffen, Hcim, C, 1891, S 571. 
Manchester, 1899, S 727 Rdsch. 
Miinchen, Strafienbahn, Uppenborn, 

F., 1897, S 221, 
Nancv, 1890, S 667. 
New-Vork, 1890, S 667. 
Paris, 1892. S 28, 316 ; 1893, S 706 ; 

1894, S 7JL 
St. Petersburg, 1894, S 392. 
Temesvar. 1890, S 639. 
Wien, 1892, S 573 ; 1894, S 375. 

— durcb el. Bahnen, 1897, S 19JL 

— durch el. Schlage, Kolben, E., 1898, 
S 43. 

— bei el. Schleifstein, 1897, S 120. 

— bei niedrig gespanntem Wechsel- 
strom, Kolben, A., 1900, S 133, 

— Statistik, 1892, S 453. 

Unfalle, el., Behandlung elektrisch 
Betaubter, d'Ar.sonval, 1894, S 362. 

— erste Hilfeleistung, 1895, S IQ; 
V. d. El., 1899, S 728 ; 1901, S 23L 

— s. a. Brande, Todesfiille. 
Unfallmeldedienst, 1895, S 142. 

— im Reicbspostgebiet, 1897, S 118 ; 
1898, S 208. 
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TJngleichf ormigkeitsgrad — Unterrichtsanstalten 



TTngleichformigkeitsgrad bei Kraft- 
roasehinen, Franke, R., 1901, S 887 ; 
Klonne, F., 1902, S 287. 

— bei Kurbelniaschinen, Fricke, 1902, 
S 357. 

— Messuug, Klonne, F., 1902, S715; 
Mix, E. W., 1902, S 2SJL 

tlnigraph, Elliott, 1891, S 665. 
Unipolarinduktion, Arnold, E., 1895, 

S 136 ; Caben, IL 1902, S 921 ; 

Vogel, F., 1894, S 121. 
TJnipolarmaschineu, Marcher, Th., 

1893, S 463. 

— cxperimentelle Untcrsuchungen, 
Marcher, Th., 1894, S 58, L2JL' 

— neue patentierte, 1894, S 161 

— fur Wechselstrom, v. Kand6, K., 
1896, S 759. 

Universalgalvanometer, Raps, A., 1897, 
S 126 ; Sullivan, 1895, S 282. 

— fur Widerstandsmessungen mit 
Wechselstrom, Erhard, Th., 1890, 
S 435. 

L'niversalmaDstab, Schubert, 1897, 
S 439. 

Universal - MeBapparat (fiir Strom, 
Spannung und Widerstand), Thier- 
maan, W., 1895, S 387. 

— fiir Telegraphenleitungen, Breisig, 
F., 1900, S 538. 

Universaltacheograph, Ziegler - Hager, 

1895, S 470. 
Universahvecker, Mix 4c Genest, 1894, 

S 22J1 

Uuproportionalitat von Galvanometer- 
ausschlagen, Boccali, C, 1890, S 212. 

Unterbrecber, Janet, P., 1898, S 178 ; 
Tesla, 1898, S 671. 

— elektrolytische, Bing, J., 1901, 
S 956 ; Harden, J., 1901, S 252 : Weh- 
nelt, A., 1899, S 7JL 

— — spektroskopische Beobachtun- 
gen am Wehneltunterbrecher, Hoppe, 
E., 1900, S 507. 

— Fliissigkeits-, Ruhmer, E., 1900, 
S 824; 1901, S 457. 

in Parallelschaltung, Ruhmer, E., 

1900, S 699. 
UnregelmaCigkeiten der Unter- 

brechung, Ruhmer, E., 1900, S 331. 

— fiir Hoclispannung, Sprecher, C, 
1900, S 28. 

— fiir lnduktionsapparate, Cremieu. 
V., 1898, S 260j Dessauer, F., 1899j 
S 22Q, 

— Quccksilberstrahl-, Bergcr. W., 
1902, S 332; Boas, IL, 1902, S 208^ 
Reiniger, Gebbcrt & Scball, 1902, 
S 107. 



Unterbrecher, Schnell - Unterbrecher, 
Ducretet, 1892, S lfiJL 

— selbsttatiger, Margot, C, 1897, 
S 755. 

— s. a. Stromunterbrecher. 
Untcrbrechungsfunken b. Gleichstrom- 

schaltcrn, Russel, A., 1902, S 894. 
Unterbrechungszahl, EinfluC d. Selbst- 
induktion, Ruhmer, E., 1899, S 786. 

— v. Fliissigkeitsunterbrecbern, Ruh- 
mer, E., 1900, S 824. 

Untergrundbahnen s. Bahnen. 

Unterricht ub. Blitzableiter in Frank- 
furt ;i . M., 1894, S 129. 

Unterrichtsanstalten, Epstein, J., 1892, 
S 336. 

— Fortbildungsschulen, Sonntagsunter- 
richt, 1894, S 21L 

— deutsche technische Hochschulen, 
Verzeichnisse der elektrotechn. Vor- 
lesungen, 1890, S 477 ; 1891, S 156, 
170, 220, 465; 1892, S 15, 144, 418, 
453, 504 ; 1893, S 154, 168, 494, 531, 
554 ; 1894, S 171, 187, 205, 418, 482, 
513, 525; 1895, S 208, 259, 633; 1896, 
S236, 271, 640; 1897, S 224, 624; 
1898, S212, 693; 1899, S 270, 708; 
1900, S357, 377, 829; 1901, S367, 
401, 857 ; 1902, S 371, 912. 

Unterrichtsanstalten, Orte: 
Berlin, Techn. Hochsch., Jubiliium, 

1899, S 741 Rdsch. 
Berlin, Handwerkerschule, 1894, 

S 55, 538 ; 1895, S 621, 744. 
Berlin, Monteurschule, 1892, S 310, 

418. 

Berlin-Schoneberg, Padngogium Mi- 
chael Faraday. 1898, S 462. 

Berlin, Physikalisches lustitut der 
Univcrsitat, 1894, S 538. 

Bremen, Technikum, 1896, S 608. 

Briinn, 1891, S 2U 

Chemnitz, Technische Staatslehran- 
stalten, 1894, S 553. 

Frankfurt a. M., Elektrotechn. Lehr- 
und Untersuchungsanstalt d. phys. 
Vereins, 1890, S 394, 502; 1891, 
S133; 1892, S 505; 1893, S 168, 
183; 1894, S 142, 513, 611; 1895, 
S 154, 633 : 1896, S 540 ; 1897, 
S 101, 517, 730; 1898, S 650; 1899, 
S 682; 1900, S 722 ; 1901, S 755; 
1902, S 152. 

Hainichen LS., Technikum, 1900, 
S 609. 

Ilmenau, Technikum, 1894, S434; 
1896, S 472 ; 1897, S 405 ; 1898, 
S 480 ; 1900, S 609 ; 1902, S 25. 

Kamenz in Saehsen, 1901, S 1 3"). 



Unterrichtsonstalten — Verein 



Uuterrichtsanstalten, Orte: 

Komotau (Bohmen), Biscans Lehr- 
anstalt fur Elektrotechnik, 1898, 
S 480. 

London, Kings College, 1890, S 218; 

1893, S 396. 
Madrid, 1890, S 291. 
Mittweida, Technikum, 1891, S 156; 

1892, S 129; 1899, S 108; 1902, 
S 152. 

Miincben, Elektrotechnische Lehr- 

werkstatte, 1896, S 384. 
Neustadt L Mecklenburg, Stadti- 

sches Technikum, 1897, S 210. 
Niirnberg, Fortbildungsschule der 

Schuckertschen Fabrik, 1897, 

S 270. 

Paris, Zentrallaboratorium fur Elek- 
trotechnik, 189 1, S 567, 622 ; 
1895, S 485. 

St. Petersburg, Elektrotcchn. In- 
stitute 1896, S 769. 

Rendsburg, Elektra, 1899, S 722. 

Wien, Fachschule am k. k. Technol. 
Gew. -Museum, 1890, S 455. 

Wien, Werkmeisterscbulc, 1891, 
S 171. 

Zurich, Polytechnikum, 1890, S525; 
1891, S 187j 453; 1892, S 198; 

1893, S 396. 

Zweibriicken, Ingenieurschule, 1897, 
S 13JL 

— Technische Schulen in England. 
1899, S 755. 

— Tclegraphenschule in Rufiland, 

1898, S 160. 
Uiiterrichtsapparate, Fein, C. & E., 

1892, S 432. 

— s. a. Demonstrationsapparate. 
Unterseekabcl s. Kabel. 
Unterstationen, 1892, S 395. 

— Maschinen, Eborall, A. O., 1901, 
S 216. 

— Munchen, 1900, S llfl, 

— Paris, Druckluftgesellschaft, 1894, 
S 212. 

Unterwasserinikrophon, Hieronymus, 

K., 1890, S as. 
Unverwechselbarkeit v. Schmelzsiche- 

rungen, Hundhausen, R-., 1902, 

S 1070. 

V. 

Vakua, von Gliihlampen, Vergleichung, 
Boccali, C, 1892, S 242. 

— hohe, Swinburne, J., 1890, S 645. 
- — Leitfahigkeit, Moser, J., 1890, 

S 254. 

Vakuummikrophon von Kilduchevski, 

1899, S 207. 



Vakuumrohren zur Beleuchtung, 1896, 
S 629 Rdsch. ; Feldmann, C. P., 
1897, S 28; Moore, Mc. F., 1896, 
S 637. 

— Priori tat Gundelach-Puluj , 1902, 
S932. 

— Versuche, Korda, Dos., 1897, S272. 
Vakuumtrockenschranke, PaBburg, E., 

1897, S 532. 
Variation, sakulare, der magnetischen 

Inklinat ion, Blaserna, 1899, S 712. 
V. d. El. (Verband deutscher Elektro- 

techniker), Aufruf zur Grundung, 

1893, S 68, 8L 
Vegetation, Beeinflussung durch Elek- 

trikitat, 1890, S 341 ; Paulin, 1892, 

S 517. 

— Einwirkung des Lichtes auf Pflan- 
zen, Duchartre, 1892, S 560. 

— s.a. Landwirtschaft, Pflanzenwachs- 
tum. 

Vektordiagranim des Verlaufs von 
Wechselstroinen in langen Leitun- 
gen, Breisig, F., 1899, S 383. 

Vektorprodukte, doppelperiod., sym- 
bolische Darstellung, Besso.A., 1900, 
Su2; Steinmetz, C. P.. 1899, S 882. 

Ventilation von Akkumulatorcnwagen, 
Ulbricht, R., 1899, S 687 ; 1901, 
S 547. 

Vpntilatoren, el.. A. E. G. Berlin, 1891, 
S 580 ; Lundell, 1894. S 525 ; de 
Mott, 1893, S 306. 

— Motor, Lundell. 1892, S 490. 
Verbindungsklemmc fur Drahte, 1892, 

S £1 

Verbindungsschriinke mit selbsttati- 
gem Scbaltwerk, West, J., 1896, 
S 733. 

Verbindungsstellen der Femsprech- 

leitungeu, Dobbs, 1898, S 1L 
Verbindungsstopfel fiir Fernsprech- 

amter, Scribner, 1899, S321. 
Verbrauch von Kupfer in England, 

1890, S 405. 
Verbrauchsmesser s. Zahler. 
Vcrbrauchsstufenmesser, Wilkens, K., 

1901, S 771. 

— und Tarifanzeiger, Kallmann, M., 

1901, S 676. 
Verbuudlokomobile, Wolf, R., 1895, 

S 283. 

Verbundmaschine, Wickelung, 1895, 
S 5L 

Vcrdeutschung v. Fremdwortern. 1890, 
S 394 ; Biihr, 1902, S SI ; Emdc, F., 

1902, S 01 ; Hohage, K., 1902, S 122. 
Verein zur Wahrung von Wirtschafts- 

interessen der Elektrotechnik, 1902, 
S 1087. 
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Vergiftung — Vielfachtypendrucktelegraph 



Vergiftung mit Kupferoxyden, 1892, 
S 28. 

Vergleiehsiuagnetometer, Gee, IL, 1890, 
S 692. 

Verkehrswesen, Organisation in Ber- 
lin, Kallmann, M., 1895, S 821 ; 

1890, S 355. 

Verlegen von Fernsprechleitungen, 
1896, S 639. 

— von Leitungen in Tonrohren, 1890, 
S QL 

— von Schwach- und Slarkstroni- 
leitungen, Meyer, A., 1891, S 607. 

Verluste im Ankercisen von Dynamo- 
maschincn, Blathy, O., 1896, S 461 ; 
Grau, G., 1891, S 591 ; Hummel, 

1891, S515; Kapp, G., 1891, S 553. 

— Arbeits verluste an Biirsten, Wiener, 
1896, S 693. 

— in groBein Asynchronmotor, Boden- 
steiner, P., 1902, S 715. 

— im Dielektrikum, Eisler, H^ 1899, 
S 201 ; Heinke, C, 1899, S 2QL 

— in einem 220 Kilowatt-Drehstrom- 
generator, Tauber, K. B., 1898, S599. 

— in Kabeln, Rosa & Smith, 1899, 
S H2 Rdsch. 

— in Trausformatoren, giinstigste Ver- 
teilung, Bauin, F. G., 1900, S 745. 

— durch Wirbelstrome, Benischke, G., 
1901, S 313. 

in Transformatoren, Messung, 

Evershed, S., 1892, S 672. 

Trennung von Hysteresisver- 

lusten, Kamps, H^ 1901, S 111 ; 
Kapp, G., 1891, S 357. 

— s. a. Dynamomaschinen, Eiseuver- 
luste, Energieverlust, Hysteret-isver- 
lust, Leerlauf. 

Vcrrnittelungaamter, Aufstellung der 
Stromquelleu, Miller, K. B., 1899, 
S 593. 

— s- a. Fernsprechamter. 
Ycrnickeln von Bleizinnlegierungen, 

1893, S G61. 

— von el. u. magnctischen Apparaten, 
Ebeling, A., 1894, S 1£L 

— der Metalle, 1894, S 1&IL 
Verseilmaschine, Johnson ii Phillips, 

1896, S 537. 
Versilbern von Eisen, 1892, S 180. 
Verstalilen von Druckplatten, Villon, 

1893, S 695. 
Verstaatlichung d. Fernsprechwesens, 

Lander : 

Belgien, 1890, S 153; 1892, S 38, 

207, 405; 1893, S 2L 
England, 1893, S 648. 
Frankreicli, 1890, S 89^ 90^ L9J ; 1891, 

S 691 ; 1892, S 676 ; 1893, S 578. 



Verstaatlichung des Femsprechwesens, 
Lander: 

Holland, 1891, S 413. 

Osterreich, 1891, S 580; 1892, SJ*9, 

528, 584, 607, 621, 699. 
Schweden, 1890, S 583; 1891, S 12^ 

336, 570. 

— der Telegraphie in Nordamerika, 

1890, S 19L 

— der Wasserkrafte in der Schvvciz, 

1891, S 519. 

Versuchsstation, el., Magdeburg, 1890, 
S 668. 

— Miinchen, 1890, S 331, 502. 

— der Societe Beige d'Electriciens, 
1891, S 430. 

Verteilung von Wechselstrom im 

Leiterquerschnitt, Thomson, W., 

1890, S 661. 
Vcrteilungskasten. Gasexplosion, 1894, 

S661 Rdsch. 
Verteilungsnctze, giinstigste Zahl der 

Spcisepunktc, Sengel, A., 1899, S807. 
Verteilungssysteme, v. Miller, O., 1891, 

S 613. 

— fur Wechselstrom, Brush - Pfann- 
kuche, 1890, S 1QJL 

Verwaltungen, stadtische, als Unter- 

nehmer, 1902, S 911. 
Verwaltungsberichte s. Betriebsergeb- 

nissc und goschaftliche Nachrichten. 
Verzinkungsverfahren, el., von Cow- 

per-Coles, 1894, S 605. 
Verzweigungen, magnetische, graphi- 

sche Behandlung, Hanauer, E., 1893, 

S 527. 

— v. Striimen s. Stromverzweigungen. 
Vibrationen auf der Londoner Tief- 

bahn, Mallock, A., 1902, S 12L 
Vibrationsgalvanometer, Rubens - Ra- 

thenau, 1890, S ILL 
Vibrationsklopfer, Cardew, 1896, S123, 

376 ; O'Railly, C, 1897, S 737. 
Vibrationsmikrophon, Jacques, W. W., 

1895, S 308. 

Vibrations theorie, Beziehung zwisclien 
elektrosta.tischem und elektrodyna- 
mischeru MaCsysteuu, Mewes, R., 
1894, S 712. 

Vielfachklinkentafeln, Wietlisbach, V., 

1896, S 8JL 
Vielfachtelegraphie s. Tclegraphenbe- 

trieb. 

Vielfachtclephonie s. u. Fernsprech- 
betricb. 

Vielfachtypendrucktelegraph, Hierony- 
mus, K., 1890, S LL 



Vielf achumschalter — Wasserkraf te 
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Vielfachumschalter, 1896, S277Rdsch.; 
Hieronyraus, K., 1890, S132; Mix & 
Genest, Oesterrcich, W., 1894, Slfifi; 
Xaglo, Gebr., 1895, S349; Zielinsky, 
|L 1896, S 379. 

— Abfrageapparatsysteni, Engclmann, 
IL 181)5, S 28. 

— in Fcrnsprechamtern, Engelmann, 
R, 1891, S 640. 

— bei mittleren und kleineren Fern- 
sprechamtern nach dem System Mix 
it Genest, 1900, S 1067. 

— horizontale, Zwietusch, E., 1897, 
S 309. 

— Klinkenzahl, Hesse, C, 1896, S242. 

— Verschiebuug wahrend des Be- 
triebes, 1900, S 292. 

Vierfachtelegraphie. Baudot, 1902, 
S 23.; Healy, CI., 1890, S 152; Jones, 
F. W., 1890, S 153j Moffat, J. M., 
1890, S 181 ; Robertson, 1897, S 708 ; 
West, Jul. 1895, S 395. 

— erreichbare Entfernung, Finn, W., 
1896, S 21k 

— Vereinfachung, Keely, D. H., 1893, 
S 355. — 

Vollbahncn s. Bahnen. 
Voltainduktion und Masscnbewegung, 

Baumgardt, L., 1894, S 22L 
Voltalampen, Wedding, W., 1899, S65. 
Voltameter mit Kupfernitrat, Beach, 

F. E., 1891, S 17_L 

— mit Silbernitrat, 1901, S 491. 

— Wasserstoff-, v. Bruggemann, 1894, 
S 170, 

Voltascher Kontakt, Theorie, Majo- 

rana, 1899, S 713. 
Voltasehe Saule, 1891, S 115. 
Voltmeter s. u. Spannungsmesser. 
Voltstundcnzahler von O'Kecnan, 1900, 

S 441. 

Vorausbestimmung der Kapaxitat von 
Akkumulatorcnbatterien, Rossamder, 
C. A., und Forsberg, E. A., 1900, 
S 881. 

Vorlcsungen, elcktrotechu., s. Unter- 

richtsanstalten. 
Vorpriifung, patentamtliche, Katz, E., 

1899, S 687. 
Vorschaltwiderstaude f. Bogenlampen, 

Krapp, S., 1891, S 277. 
Vorsohriften s.Sidierheitsvorschriften. 
Vulkanfiber, Miiller, Eug., 1892, S 72. 

— l8olierkammcr, Wilfert, J., 1892, 
S 419. 

Vulkanisicrung von Kautschuk, 1901, 
S 550. 

— gcsetzl. Schutzbestimmungen, 1902, 
S 226. 



w. 

Wage, magnetische, Du Bois, 1892, 
S 579 ; Ewing, 1898, S 325. 

Wagegalvanometer, Miiller, Fr. C. G., 
1897, S 

Wagen fur el. Bahnen s. Bahnen, el., 
Wagen. 

Walzwerke, el. Betrieb, 1902, S 1087. 

in Xykroppa (Schweden), 1902, 

S 1023. 

Warmeaquivalcnt, mechanisches, Mi- 
culesco, C, 1891, S455; 1892, S 334. 

Waxmcaufspeicherung in Zentralcn, 
T'orbes, G., 1893, S 302. 

— thermodynamische, Halpin, D., 1895, 
S 749. 

Warmcausdehnung zur Strommessung, 

Wilkens, K., 1894, S 129. 
Warmeschutzinassen, plast., Enoch. H-, 

1896, S 217* * 

— fiir Dampfrohre, Ordway, J., 1895, 
S 209. 

Warmcspektra, Eisendraht-Bolometer, 
Edelmann, M. Th., 1894, S 8L 

Warmewirkung d. el. Stroincs, Freece, 
W. IL, 1890. S 360. 

Wannlaufen, el. Signalisierung, 1894, 
S 587. 

Warnungsliiutcwerke fiir unbewacht© 
Bahniibergange, Kohlfiirst, L., 1898, 
S 288 ; Lorenz, C, 1896, S 707. 
Wasserforderung, el., in Bukarcst, 

1899, S 338. 
Wasser- und Gasrohren s. Bohr- 

leitungen. 
Wasserkrafte, el. Ausnutzung : 
Amerika, V. St. A., Washington, 

B. C. jr., 1896, S 271. 
Agypten, Nil, 1897, S 254. 
Frankreich, 1894, S 498. 

Alpen, franz., 1898, S 603. 

La Reuse, 1895, S 9JL 

Rhone bei Lyon, 1896, S 391. 
IUlien, 1898, S 604. 

Tessin, 1897, S 251. 
Schweiz, 1891, S 580. 

Appenzell a. Rh., 1895, S 20. 

St. Galleu, 1895, S 119. 

Orbe, Kanton Waadt, 1895, S 112. 
Skandinavicn, Skarsfossen, 1895, 

S 693. 
Spanien, 1894, S 567. 
RuCland, 1900, S 123. 
Ungarn, Eisernes Tor, 1898, S 678. 

— Monopolisicrung in Osterreich, 

1897, S 353. 

in dcr Schweiz, 1895, S 112. 

— s. a. Kraftubertragung. 



2M 



Wasserstandsanzeiger — Wochselatrom 



Wasserstandsanzeiger, el., Sesemann, 

1891, S 314. 
Wasserstandsfernmelder, Bosch, R., 

1893, S 134, 

— mit el. TJbertragung, S. & 1894, 
S 26. 

Wasscrstoffokklusion durch Nickel, 

Bcllati, 1892, S 252. 
Wasserstoffvoltameter v. Briiggemann, 

1894, S U£L 
Wasscrwiderstand, Deprez, M., 1890, 

S 625. 

Wasserzersetzung, eloktrolyt., Sehoop, 
M. U., 1902, S UL 

Wattlosc Strome, s. Strome, wattlosc. 

Wattmessung von Dreiphasenstromen, 
Behn-Eschenburg, 1892, SIS; 1896, 
S 182j Frolich, O., 1893, S 574. 

— s. a. Wechselstrom, Leistungs- 
messungen. 

Wattmeter von S. Sc Raps, A., 
1899, S 665. 

— Differential-, Kenelly, A., 1893, 
S 1M, 

— induktionsloses, Swinburne, J., 

1891, S 496. 

— Kompensieren der Sclbstinduktion 
der Potcutiolwicklung, Danielson, 
E., 1896, S 703. 

— mit Luftdampfung, Ziegenberg, R., 
1899, S 695. 

— mit Spiegelablcsung, Friese, R., 
1893, S 209. 

Wattmeterablesungen, Korrektioncn, 
Danielson, E., 1892, S 448. 

Wattstundeninesscr s. Ziihler. 

Wattstundenmessungen an Strafien- 
bahnen, Zacharias, J., 1898, S 717. 

— an der Berlin - Charlottenburger 
StraDenbahn, Schiemann, M., 1898, 
S 665. 

Wattverbrauch von Gliihlampeii, A. 
E. G., 1891, S 234 ; Feldmann, C. P., 

1892, S 667 ; Haubtmann, C, 1892, 
S 597; do Khotinsky, 1892, S 323; 
Roux, G., 1892, S451; S.&H., 1892, 
S 441, 464 ; 1893, S 325 ; Weber, C, 
1897, S 112. 

— — Apparat zur Vergleichung, 
Bryan-Marsh Co., 1901, S 222. 

Weberei, el. Bctrieb, 1898, S 780. 
Wcchselfeld, Priifung, Braun, F., 1898, 
S 204, 

Wechselpoten(>iale, graphische Darstel- 
lung, Gorges, 11^ 1898, S ULL 

Wechselspannungswahler, Heinke, C, 
1902, S 891. 

Wechselstrom, Aluminiumelektroden, 
Wilson, E., 1898, S 615. 



Wechselstrom, Anderung der Strom- 
form durch Gratzsche Aluminium- 
zellen, Mayrhofer, G., 1900. S 913; 
Wehnelt, A., 1900, S 989. 

— App;iratc, Weilcr, W., 1892, S 138^ 
300, 370. 

— Arbeiten mit dem Elektrometer, 
Hohage, K., 1902, S 365. 

— Arbeitsme8sungcn s. Leistungmes- 
sungen. 

— Aufspeicherung. Foppl, 1890, S 305. 

— Aufzeichnung periodischer Vor- 
gange, s. Wechselstromkurven. 

— Bogenlicht, Steinmetz, C. P., 1890, 
S 2SL 

s. a. Wechselstrombogenlampen. 

s. a. Wechselstromlichtbogen. 

— Bremscn, Fischer-Hinnen, J., 1900, 
S 767 ; Kolben, A., 1900, S 854. 

— Biihnenbeleuchtung, Miiller, 
1894, S 564. 

— Darstcllung, graphische, Breisig,F., 
1900, S 8L 

objektive, 1899, S 309. 

s. a. Kurven, Wechselstrom- 
kurven. 

— Demonstration, Hcilbmn, R., 1902, 
S 239. 

— Dia.gramme, Behrend, B. A., 1900, 
S 591. 

Vektordiagramm, Breisig, F., 

1899, S383. 
Heyland. A., 1894, S 561 ; 1900, 

S 634. 

Geometrische Orter, Schenkcl, 

M., 1901, S 1043. 
s. a. Diagramme. 

— Elcktrolvse, Tlieorie, Herzog, J., 
1891, S 424. 

— Energieverteilung, Imhoff, C. L., 
1894, S 638. 

— cxpcrimentelle Untersuchungeu, 
Siemens, A., 1892, S 246. 

— Fortpflanzung in Kabeln, Fleming, 
J. A., 1891, S 113. 

— Frcquenz und Phase, Bcstimmung, 
graphische, Janet, P., 1894, S 28L 

— Funkenweite, Ferranti, 1892, S 28. 

— Gleichrichter, Pollak, 1894, S 102. 

— Gleichrichtung mittelst Aluminium- 
clemcntcs, Batelli, 1899, S 713. 

— von Gleichstrommaschinen abzu- 
nehmen, Corsepius, M., 1891, S 311 ; 
Forderreuther, A., 1891, S 2GL 

Vorgange im Anker, Friese, M. 

R., 1894, S £2, 

— Hysteresis, s. d. 

— Isolationsmcsser, Benischke, G., 
1899, S 410. 



Wechselstrorn — Wechselstromelektromagnete 



Wechselstrorn, Kabelnetze, Andriessen, 
EL 1898, S 834. 

— in konzentrisohen Kabeln, Fleming. 
J. A., 1891, S 113. 

— Leistungsmessung, Niethammer.F., 
1899, S 701 ; Zickermann, F., 1891, 
S 609. 

mittelst Strom- und Spannungs- 

mcsser, ReiO, E., 1900, S713. 

— Leistung, Strom und Spannung mit 
piuem Dynamometer zu messen, 
Behn-Eschenburg, 1893, S 321. 

— in induktivonLeitern. Lobnstein, R., 
1892, S 298. 

— -Perioden, -Phascn s. dort, s. a. 
— Wecbsel. 

— physiologische Wirkungen, 1892, 
S 513 ; Korthals, W., 1892, S 428. 

— Prazisionsinstrumcnte der A. E. G., 
Benischke, G., 1900, S 399. 

— Reaktanz, Steinmetz, Ch. P., und 
Bedell, F., 1894, S 452. 

— Richtungswiderstande, Herzog, J., 
und Fcldmann, C. P., 1900, S 307. 

— Schmelzdrahte, Jackson, D. C, und 
Ochsner, R. J., 1894, S 575. 

— Selbstinduktion, s. d. 

— von hoher Spannung, Herwegen, 
1896, S739; Bein, 1895, S 123. 

— Strom- und Spannungsinesser, Pcu- 
kert, W., 1894, S 462. 

— Strompreis, Berechnung, Benigcbke, 
G., 1899, S 454. 

— Stromverzweigungsgesetz, Lange- 
vin, P., 1890, S 668. 

— Syncbronismus, Herstellung, Rice, 
E. W., 1890, S 442. 

— Synchronismusanzeiger, Miiller, H., 
1899, S 416 ; Schuler, L., 1899, S 461. 

— Trausformator s. dort. 

— Umfonner s. dort. 

— Obertragung in langen Leitungen, 
Pupin, 1901, S 700. 

— Umwandlung in Drebstrom, Im- 
boff, C, 1891, S 488. 

— — in mehrphasigen Wechselstrorn, 
Teege, H, 1891, S 417. 

— Unfall bei niedrig gespanntem — , 
Kolben, A., 1900, S 133, 

— Vektordiagramm, Breisig, F., 1899, 
S 383. 

— Vektorprodukte, symboliscbe Dar- 
stellung doppelperiodischer, Besso, 
A., 1900, S 52. 

— Vertcilung im Lciterquer3cbnitt, 
Thomson, W., 1890, S 661. 

— Verteilungssystem, Brush - Pfann- 
kucbe, 1890, S 10JL 

— Vorteilc, Thompson, S. P., 1894, 
S 606. 



Wechselstrorn, Wechselzahl , gra- 
phische Bestimmung, Janet, P., 1894, 
S2SL 

Kontrolle, Zcnnek, J., 1899, 

S 592. 

— mit hoher Wechselzahl, Herwegen, 
1896, S739; Tesla, N., 1891, S 289, 
328 ; 1892, S l&L 

— Vcrdoppeln der Wechselzahl, Korda, 
D., 1893, S 329. 

— Verdreifachend.'Wechselzahl, Korda, 

D. , 1893, S 355. 

— Wechsclzahler, Stockhardt, E., 
1899, S 873. 

— Widerstand des menscblichen Kor- 
pers, Boyd, J. C, 1898, S 738. 

Wechselstromanlagen, 1895, S 23G ; 
Meyer, H. S., 1900, S 858. 

— Betriebsergebnisse, Wagner, 
1896, S 609. 

— Hausanschliisse, Helm, R., 1899, 
S 24L 

— giinstigste Periodenzaiil, Kolben, 

E. , 1894, S TL 

— Wirtschaftlichkeit, 1894, S 649 
Rdsch. 

— Zeit geringen Bedaxfs, 1896, S 263 
Rdsch. 

Wechselstffomanalyse, direkte Methode, 
des Coudres, Th. s 1900, S 752. 

— Bestimmung der Komponenten, Fi- 
scher-Hinnen, S., 1901, S 396. 

— Nahrungsverfaliren, Houston und 
Kenelly, 1898, S714; Stern, G., 1898, 
S795. 

Wechselstrombetrieb mit Kondensa- 
toren, Saliulka, J., 1893, S 2&L 

— Parallclbetrieb, 1895, S 221 Rdsch. ; 
Meyer, H. S., 1901, S 905. 

— Parallel- u. Reihenschaltung, RoeB- 
ler, G., 1898, S 595. 

bei belicbiger Kurvenform, 

CaJ l en, H^ 1898, S 635. 
Wechselstrombogenlampen : 

Naeck & Ilolsten, 1897, S 621. 

Weil, Th., 1899, S 52. 

A. E.G., Benischke, G., 1899, S 8JL 

— Blitzschutz, Meyer, P., 1901, S 877. 

— Leuchtkraft, Korting & Mathiesen, 
1894, S 408 ; Wedding, W., u. RoeD- 
ler, G., 1894, S 408. 

in Abhangigkeit von der Form 

der Stromkurve, Cocrper, 1894, S376; 
RoeDler, G., und Wedding, W., 1894, 
S 315. 

— photometrische Messungen, Wed- 
ding, W., 1897, S 717. 

Wechselstromelektromagnete, Thomp- 
son, S., und Miles Walker, 1894, 
S 463. 
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Wechselstromentladung — Wechselstrommaschinen 



Wechselstromentladung zwisehen Ku- 
gcl und Spitze, Nichols, E., 1891, 
S 140. 

Wechselstromgleirhrichter von Pollak, 

1894, S 109, 
Wechsolstromkreise, Benennung der 

charakteristischen GrbBen, Feld- 
mann, C. P., 1898, S 698. 

— bei verschiedenen Spannungskurven. 
RoeBler, G., 1895, S 681. 

Wechselstromkurven, Auf nahme, Gold- 
schmidt, Hud., 1902, S 496. 

— Aufzcichnung, Behn - Eschenburg, 
ILj 1896, S483; Franke, R., 1899, 
S802. 

von Abraham, FcuBner, K., 1901, 

S 2QL 

mitselbstt-atig sich verschicben- 

der Kontakteinrichtung, Saliulka, 

1900, Sfii 

oinzelncr Punkte, Niethammer, 

F., 1900, S 309. 
selbsttatige, Drexler, Fr., 1896, 

S 378. 

— Bcstimmung, Michalke, C, 1896, 
S 462. 

— Darstellung, Zenncck, J., 1899, 
S 222, 

graphische, Gorges, IL, 1898, 

S164; Janet, P., 1894, S 281. 

— Demonstration, Wcinhold, A., 1901, 
S 409. 

mit der Braunsohen Rohre, 

Weinhold, 1901, S 409. 

— Form fak tor, Bcnischke, G., 1900, 
S 674 ; Richter, R., 1900, S 746. 

— — bei Maschiuen, La Cour, 1901, 
S631. 

— Indikator, Wittmann, F., 1896, 
S 552. 

— objektive Darstellung der Momen- 
tanwerte, Peukert, W., 1899, S 622. 

— Photographic, Secfchlner, E. E., 

1901, S 664; Weinhold, 1901, S 409. 

— Scheitelfaktor, La Cour, 1901, S 631. 

— Zerlegung, s. Wechselstromanalyse. 

Wechselstromleiter, eiserne, Wider- 
stand, Herzog, J., und Feldmann, C. 
P., 1900, S 844. 

— Kupferdimensionierung, Thomson, 
W., 1890, S 661. 

— Spaonungsabfall, Fleischmann, L., 
1900, S 2J& 

— Verlegung in Eisenrohren, 1892, 
S 334. 

Wechselstromlichtbogen, Gorges, ILj 

1895, S 548 ; Monasch, B., 1902, 
S 956. 

— Arbeitsverbrauch und Phasenver- 
schiebung, Heubach, J., 1892, S 460. 



Wechselstromlichtbogen,Liehtausbeute 
bei veranderlicher Spannung, Wed- 
ding, W., 1898, S863. 
Wechselstrommaschinen : 
Brush, El. Eng. Co. Masch. von 250 

K.-W., 1892, S 199, 
v. Dolivo-Dobrowolsky, M., 1895, S95. 
Helios El.-A.-G. (auf der Pariser 

Woltausst.), 1900. S 499. 
Kennedy, Rankin. 1891, S 651. 
Kingdon, J. A.. 1891, S 18L 
Kummcr & Co., 1892. S 481. 
Mather & Piatt, 1890, S 9JL 
Thomson, E., 1890, S 551. 

— Armaturreaktion, Arnold. E., 1902. 
S 250, 

— Belastung, kiinstliche, Goldschmidt, 
R., 1901, S 682. 

— EinfluD der Kurvenform auf Mo- 
toren, Kolben, E., 1894, S 698. 

— Eiscnverluste, Behn - Eschenburg, 
1897, S 2L 

— Gehausekonstrnktion, Bdhmlander, 
JL, 1902, S 659. 

— mit holier Wechselzahl, Tesla, N., 
1891, S 23L 

— von 5000 P.-S., fiir das Niagara- 
projekt, 1894, S 21S, 

— Induktortvp, Mordey, W., 1897, 
S 109. 

— Kompensiercn, Blondel, A., 1899, 
SHI; Danielson, E., 1899, S 3S. 

der Phasenvorschiebung, Brag- 

stad, O. S., 1902, S 993; Osnos, M., 
1902, S 919. 

— Kompoundicrung, Hey land, A., 
1901, S 1021; Steinmetz, C. P., 1901, 
S 816. 

— Kontaktvorrichtung, 1900, S CJl 

— Kraftlinicuverteilung, Westphal, 
Ch., 1900, S 878. 

— KurzsehluDkurve, Goldschmidt, R., 
1899, S 670; Rothert, A., 1899, S619; 
Ziehl, E., 1899, S 724. 

— Magneterregung, EinfluB derSelbst- 
induktion, Teege, IL, 1894, S491. 

— Messungen, Mordey, W., 1893, 
S 301. 

— Parallelbctrieb, 1895, S 221 Rdsch. ; 
Aichele, A., 1900, S 2£3_; Benischke, 
G., 1899, S 870; 1902, S 948; Burch, 
E. P., 1898, S 738 ; Dettmar, G., 
1899 S728; Gorges, 1L, 1900, S 29, 
188; 1902, S 1053; Kapp, G., 1894, 
S 488 ; Michalke, C, 1896, S 573 ; 
Rosenberg, E., 1902, S 425; Schuler, 
L., 1898, S216; Schuler, L., Be- 
nischke, G.. 1898, S 781 : Stein- 
metz, Ch. P.. 1894, S 205. ; Vietze, 
IL, 1895, S 439. 
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Wechselstrommaschinen, Parallelbe- 
trieb bei verschiedenon Antriebsar- 
ten, Huber, E., 1893, S307. 

— — Voltmetoranordnung, Miiller, 
1L, 1894, S 223. 

— Phasenindikator, akustischer, der 
General Electric Co., 1894, S 8iL 

— Schwungrad-Auflenpol- — , Fischin- 
ger, 1902, S 488. 

— Selbstinduktion, Benischke, G., 

1896, S 388. 

im Anker, Breslauer, M., 1896, 

S 192; Pichelmaycr, K., 1893, S 344. 

— EinfluB der Selbstinduktion auf die 
Magncterrcgung, Teege, 1894, 
S 491. 

— fur Sinusstrome, Steinmetz, Ch. P., 
1894, S 500. 

— Spannungsabfall, Arnold, E., 1899, 
S 893 ; Bauch, R, 1902, S 219, 419 ; 
Behn-Escheuburg, 1892, S 651 ; Beh- 
rend, B. A., 1899, S 837 ; Corsepius, 
M., 1902, S 231 ; Fischer-Hinnen, J., 

1897, S 633; 1901, S 1061; Heyland, 
1899, S 894 ; Reselman, J., 1902, 
S 56, 2^1 ; Rothert, A., 1902, S 56, 
354. 

— Spannungsregulierung, Schiiler, L., 
1899, S 33. 

— Stromkurve, Coerper, 1894, S 376. 
und Belastung, Foppl, A, 1890, 

S UlL 

— unipolare, v.Kand6,K., 1896, S 759. 

— mit ruhender Wickelung, Arnold, 
E., 1895, S 136. 

Wechselstrommotoren : 
Ferranti, 1890, S 2fifi. 
Ganz & Co., 1890, S 15JL 
Kuinmer & Co., 1892, S 481. 
Patten, 1890, S 12. 
Stanley & Kelly, 1892, S 1SL 
Rothert, A., 1895, S 2£L 
Tesla, N., 1890, S 85. ; 1891, S 15JL 
Thomson, El., 1890, S 441. 

— Anlauf unter hoher Belastung, Hey- 
land, A., 1897, S 523. 

— mit grofier Anlaufskraft, Deri, M., 

1898, S 626. 

— asynchrone s. Asynchronmotorcn. 

— Berechnung, Arnold, E., 1893, 
S 42. 

— im Betrieb, Stern, G., 1897, S 192. 
zum Betrieb des Kolner Ilafens, 

Geist, E. H, 1898, S 543. 

— Einphasenmotoren, Theoric des 
Drehfeldcs, Eichberg, F., 1900, S484. 

— Klassifikation, Hospitalier, E., 
1891, S 481. 

— Mchrphasenmotoren, Steinmetz, Ch. 
P., 1894, S 4a. 



Wechselstrommotoren, Mehrphasenmo- 
toren, Theorie, Sohlmann, J., 1891, 
S 575. 

— — asynchrone, Ossanna, G., 1900, 
S 712. 

— Mehrphasenmtoren s. a Drehstrom- 
motoren. 

— Phasenregelung, Arnold, E., 1894, 
S 579. 

— regulierbare, Behn - Eschenburg, 
1893, S300. 

— synchrone, Wirkungsweise, Behn- 
Eschenburg, 1893, S 203. 

— Teslamotoren, Schaltung, 1894, S 99. 

— Theorie, Behn - Eschenburg, 1894, 
S 178, 308 ; Cahen, 1894, S 284 ; Gor- 
ges, R, 1891, S 699; Sahulka, J., 

1893, S 391. 

— variable Tourenzahl, Geist, E., 
1897, S 567. 

— Wirkungsgrad, Joel & Co., Fins- 
bury, 1894, S 253. 

Wechselstromnetze, Koch, F. J., 1901, 
S 853. 

— Stromverteilung, Feldrnann, C. P., 
und Herzog, J., 1899, S 780. 

Wechselstromprobleme , Behandlung , 
analytische, Breslauer, M., 1896, S 796. 

graphische, Heyland, A., 1896, 

S 618. 

Wechselstrom - Besonanz, Messungen, 
Heinke, C, 1897, S 5L 

Wechselstromsysteme d. General Elec- 
tric Co., 1894, S 628 ; Schulz, E., 

1894, S 684. 

— Kupferverbrauch, Steinmetz, C. P., 
1894, S lfiQ. 

Wechselstromtransf orinatoren s. Trans- 

formatoren. 
Wechselstromubr, Helios, A.-G., 1896, 

S £L 

Wechselstromverzweigungen, Ulbricht, 

R., 1892, S 147. 
Wechselstromwellen, allgemeine, sym- 

bolische Darstellung, Steinmetz, C. 

P., 1899, S 882. 
Wechselzahl, graphische Bestimmung, 

Janet, P., 1894, S 22L 

— hohe, Tesla, 1892, S lfiL 

— Erscheinungen bei hoher, Tesla, N., 
1891, S 289, 328. 

— Strome von hoher, Herwegen, 1896, 
S 739. 

— Verdoppeln, Korda, D., 1893, 
S 329. 

— Vcrdreifachung bei Sinusstromen, 
Korda, D., 1893, S 355. 

— Kontrolle, Zennek, J., 1899, S 592. 
Wechselzahl s. a. Frcquenz, Porioden- 

zahl. 
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Wechselzahler, Stockhardt, E., 1899, 
8 873. 

Wecker, Hardegen, P., 1895, S 13. 

— Ruhestromwecker, Canter, O., 1891, 
S 335 ; GliLser, E., 1890, S 261 ; Maul, 

1890, S 21L 

— i — polarisierter, Averdieck, W., 
1892, S 569. 

— fur Telephone, Carty, 1891, S 26_L 

— Telephoninduktoren, O'Connel, J., 
1890, S 216. 

— Universalwcckcr, Mix & Genest, 
1894, S 221L 

Wecker s. a. Induktionswecker, Iiiutc- 
werke. 

Weckuhr, el., Varley, 1892, S 346. 
Wehneltunterbrecher s. Unterbrecher. 
Weichen, selbsttatige, fiir Stratien- 

bahnen, Koppel, A., 1896, S 651. 
Weichenstellvorrichtungen, Bachniann. 

F. X., 1890, S JA 

— elektroinagnetische, Feilcbenfeld, 
1L, 1900, S 466. 

— und Signalstcllung, Pfcil, 1899, 
S 228. 

Wein, kiinstliches Altern, Schultze, 
O., 1891, S UlL 

— el. Behandlung, 1891, S iLL 
Wellblechnagel fiir Holzvcrbindungcn, 

1893 S 675. 
Wellen, clektromagnetische, Uppen- 
born, F., 1891, S 707. 

— bei der Fernsprechiibertragung, 
Pupin, M. J., 1900, S OL 

— Fortpflanzungs - Geschwindigkeit, 
Blondlot, 1892, S 145, 706. 

— Induktionswirkung in der Funken- 
telcgraphie, Guarini & Poncelet, 
1900, S 937. 

— und Ohmsches Gesetz, Schmitz, G., 
1892, S 60j Weber, J., 1892, S 12L 

— Umwandlung in Lichtschwingun- 
gen, 1892, S 21iL 

— Bestimmung der in pcriodischen 
Kurven enthalt. harmonischen — , 
Fischer-Hinnen, S., 1901, S 396. 

— s. a. Wechselstromanalyse. 
Wellenfonn des Drehstromea, Be- 

nischkc, G., 1900, S 383 ; Bragstad, 

O. S., 1900, S 252. 
Wellcnformigc Bewegung eli-kt rise her 

Funken, Ruhmer, E., 1900, S iSL 
Wellenlinien, Bestimmung der harmo- 
nischen Kornponentcn, Houston, E. 

J., und Ketinelly, A. E., 1898, S714; 

Stern, G., 1898', S 795. 
Wellenniesser, Grawinkel - Strccker, 

1891, S 6. 
Wellenstromc, Hcinke, C, 1899, S 510. 



Wellcntelegraphie, 1895, S 256; 1897, 
S655; 1898, S386: Aniistrong-Orling, 
Co. London, 1902, S 750; Braun, 

F. , 1901, S 200, 258; Fessenden, 
1901, S601; Lodge, O., 1898, S28; 
Hertz, IL, 1897,' S 541 ; Marconi, 

1899, S 239, 289; Popoff, A., 1897, 
S 797 ; Pouchain, A., 1897, S 681 ; 
Preece, W., 1897, S 349, 430 ; Schne- 
fer, 1899, S 517; 1900, S 81; Seibt, 

G. , 1902, S 315 ; Slaby, 1897, S 687 ; 
Vogeler, A, 1899, S 429 ; Wietz, H^ 
1895, S 88; Wilkins, J. W., 1899, 
S 225. 

Wellentelegraphie, abgestimmte, 1901, 
S 470 ; Slaby, A., 1901, S 38. 

— Abstimmung ohne Fritter, Tietz, 
M., 1898, S 562. 

— im praktischen Betrieb, 1898, 
S 238; 1899, S 458; Brown. A., 1897, 
S743; Coleman, CI., 1898, S705; 
Marconi, 1898, S 526. 

im Felde, 1900, S 741. 

in Feuer - Telegraphenanlagen, 

1900, S 335. 

von eiuem Freiballon aus, 1899, 

S 532. 

im Gebirge, 1899, S 810. 

bei groBen Hohenunterschieclen, 

1900, S 827 ; A. E. G., 1901, S 875. 
in der englischen Marine, 1900, 

S lfla. 

— in der Schiffahrt, 1900, S 84; 

1901, S lfiL 

— — in Seeinanovern, 1899, S 663. 

— Installationen, Arco, 1902, S88. 
Wellentelegraphie : 

Die ersten deutschen Stationen, Mi- 
nolta, M., 1900, S 808. 

An der Nordlandkiistc und auf den 
Dampfern des Nordd. Lloyd, 1900, 
S 445. 

In Borkum, 1901, S 2JJL 

Brussel - Antwerpen, Guarini, E., 

1901, S 638. 
Zwischen Frankreich und England, 

Marconi, 1899, S 2£8. 
Stationen auf Neu-Fundland und 

Paldhu, Marconi, 1902, S 595. 
Im indischen Archipel. Temple, R. 

C, 1900, S 120. 

— Vertrag zwischen der kanadischen 
Regierung und der Marconi - Ges., 

1902, S 431. 

— Empfilngcr von Schafer, Nippoldt, 
W. A., 1900, S 492 ; Wood, 1899, 
S 290. 

cinfaohcr, Bleckrode, L., 1902, 

S 783. 



Wellontelogvaphie — Widerstand 



Wellen telegraphic, Empfiinger, Ver- 
cinfachuug, Rupp, IT, 1898, S 237. 

— Entfrittung inittelst Magneten, To- 
iuasina, 1899, S 423. 

— Fritter, 1899. S 395 Rdsch. ; Bosc, 
J. Ch., 1899, S 688. 

— < — Wirkungsweise, Harden, J., 

1900, S 212. 

— Frittrohre, stdbstcntfrittende, To- 
masina, 1900, S 492. 

— Grundlagen, wissenfichaftlichc, Sla- 
by, A., 1902, S lfiS- 

— Induktionswirkung der el. Wellen, 
Guarini & Poncelet, 1900, S 937. 

— Konferenz, internationale , 1902, 
S 927. 

— inehrfachc, Bull, A., 1901, S 109: 
Slaby, A.. 1901, S 38, 22. 

— Multiplikator, Blondel, 1901, S 688. 

— Patente, neue, 1900, S10. 

— PrioritiLtsstreit, Jona, 1897, S737. 

— Riehtfahigkeit v. Apparaten, Bloch- 
inann, R., 1901, S 80. 

— Sender, Brauu, F., 1901, S 469. 

— System Marconi, 1897, S 50"), 587, 
770 ; 1898, S 716; 1899, S II; 1900. 
S46; Fleming, J. A., 1900, S 870; 
Kosack, 1899, S 35 ; Page, S. Flood, | 

1901, S 301. 

auf 150 km, 1899, S 722. 

— — — Vcrvollkommnung, 1899, 
S 356. 

— — Marconi - Braun, 1902, S 211 
Rdsch. 

Slaby-Arco, 1901, SI Rdsch. 

— m. Hughes' Typendrucker, Strecker. I 
K., 1898, S lfiiL 

— Versnche, Strecker, K., 1898, S 814. 
Werkstiittenbetrieb, el., in England, 

1898, S 760. 

— Kraft - Verteilung.ssyiitem, Baum- 
gardt, L., 1894, S 221. 

Werkzeugmaschinen, Reguliorung der 
Umlaufzahl, Bauch, R., 1893, S 499. 

Werkzeugtasche, 1895, S 216. 

W'estinghousebrem.sc und el. Wagen- 
heizung, Westinghouse, 1901, S 751. 

Wettbewcrb, unlauterer, 1896, S 398. , 

Wheats toncbetrieb, London - Teheran, 1 

1902, S 698. 

— auf Telegraphenlinien, 1900, S273. j 
Whcatstonebriicke, Anordnung, Parks, 

A. F., 1893, S 2QL 

— Beweis, Kalischer, S., 1892, S 105. 

— und Drehstrom, Baumgardt, L., 
1892, S 162. 

— mit fiinfstelligem Dc-kadcnrheostat 
als Verglcichswiderstand, Edelmann, 
M. Th., 1891, S 698. 

Gcneralregister ETZ. 



Wheat stonebrucke, umkehrbare — , 
Edelmann, M. Th., 1900, S 979. 

— Verallgemeinerung, Baumgardt, L., 

1892, S fiL 
Wheatstoneschncllschreiber in den V. 

St. A., Finn, W., 1891, S 710. 
Widerstand u. Ausdehnungskoeffizient 
der Metalle, Mewes, R., 1890, S 325. 

— fiir aussetzende Betriebe, Berech- 
nung, Oelschlager, E., 1900, S 1058. 

— effektiver, gegen Wechselstromc, 
Rayleigh, 1894, S 30. 

— des Eisens bei holier Temperatur, 
Hopkinson, 1890, S 66. 

— eiserner Wechselstromleiter, Feld- 
mann, C, u. Horzog, J., 1900, S 844. 

— des Empfangsinstmmentes bei 
fehlerhaiterTelegraphenleitung, Ayr- 
ton k Whitehead, 1894, S 431. 

— von galv. Elementen, Frolich, O., 

1891, S 370; Uppenborn, F., 1891, 
S 15L 

— von Gasen ira Magnctfeld, Witz, 
A., 1890, S 487. 

— des llolzes, 1890, S 332. 

— von Kupfer in versch. Dielektricis, 
Sanford, F., 1893, S 2LL 

— von reinein Kupfer, Lagarde, 1893, 
S 631. 

— von Legierungen, Liebenow, 1898, 
S 28, 

— — mit klcinem Temperaturkoeffi- 
zicnt, Dettmar. G., 1893, S 710 ; 
Fcufiner, K., 1890, S 594 ; 1891, 
S 25Q; 1892, S 32. 

— von Leitungen in Anlagen, Mes- 
sung, Campbell, A., 1895, S 115. 

— magnetischer, Kenelly, A. E., 1892, 
S 205, 

— — MeUinstrument, Kenelly, A., 

1893, S 727. 

— des menschlichcn Kiirpers, 1890, 
S 599. 

— einer Me.esingkette, Uppenborn, F., 
1890, S 212. 

— klciner, Messung, Edelmann, M. 
Th., 1901, S 15L 

— der Metalle, Le Chatelier, 1891, 
S 13J. 

— von Porzellanisolatoren, Grawinkel, 
C, 1890, S 361. 

— scheinbarer in induktiven Strom- 
kreisen, Kenelly, A. E., 1891, S 1I& 

— von schle-hten Elektrizitatsleitern, 
Nippoldt, 1894, S 683. 

— von Schicncn, — von Schienen- 
stcilien, s. Bahnen, Schiencn. 

— spezil'ischer, von Bleisuperoxyd, 
Shield, J., 1892, S 129; Weyde, F., 

1892, S 315. 
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Widerstand, spez., von Kruppin, Dctt- 
mar, G., 1893, S710; Phys.-Techn. 
Reichsanstalt, 1894, S 29. 

— spez., von rcincin Kupfer, Lagarde, 
1893, S 531 ; Tcichmuller, 1894, S 314. 

— spez., von Metalleu und Legierun- 
gen bei versohiedenen Temperaturcn, 
Fleming, 1893, S 76. 

— — s. a. Konstantan, Kruppin, Man- 
ganin. 

— von Wismut ini magnet. Feld, Le- 
duc. 1890, S 254. 

— s. a. Isolationswiderstand. 
Widerstande, Erwarmung, Bethke, P., 

1901, S71. 

— Fortschritte in der Konstruktion, 
Levy, M.. 1899, S G77. 

— sohr groOe nnd sehr kleine, Mes- 
sung, Bruger, Th., 1891, S 191. 

— Herstellnng, Edelmann, M. Th., 
1900, S 807. 

— hohe, elektrostatisehe Messung, 
Cardew, 1892, S 190. 

— induktive, graphische Behandlung, 
Steinmetz, ('. P., 1891, S 394. 

— — eiscngeschlossene, Steinmetz, 
Ch. P., 1895, S 623. 

Polardiagramm, Steinmetz. C. 

P., 1891, S 394. 

— — Spannungskurve bei in Aus- 
schalten, Natalis, F., 1898, S 592. 

— Normalien, FeuCner, K., 1891, S27. 

— aus Platinsiliziuin, Rodt, V., 1900, 
S 847. 

— PorzellangcrUste, Schoenau, Gebr., 
1898, S 195. 

— Quecksilbcrnormale, Guillaume, 

1891, S 198. 

— Stromdichte, Erlacher, G. J., 1902, 
S 404. 

Widerstandseinheit, intcrnation., 1894, 
S 142. 

— in Quecksilber, 1890, S 199; Glaze- 
brook, 1891, S 273. 

Widerstandsmatcrialien, Konstantan, 
Manganin, 1890, S 594; 1891, S 250 ; 

1892, S 99; Kruppin, Dcttmar, G-, 

1893, S 710 ; Phys.-Techn. Reichs- 
anstalt, 1891, S 29. 

Widersturulsinessungen, Briicke und 
Kommutator, Nalder Bros., 1893, 
S 433. 

— an Lichtbogen und Akkumulatoren, 
Boccali, C, 1891, S 51. 

Widerstandsregulatoren, Berechnung f . 
Uohtleitungen, Gesing, P., 1902, 
S 293. 

— - graphische Berechnung, Hunke, E., 
1900, S 801. 



Widerstandsre^ulierung, automatische, 
beim Gegensprechen, Discher, H., 

1891, S 521. 
Widcrstandssatze, Kombinationsschal- 

tung, FeuBnor, K., 1891, S 295. 

— neue Formen, FeuCner, K., 1899, 
S 611. 

— fur starke Strome, Uppenborn, F., 
1890, S 241. 

Wind, motorische Kraft, Buchholtz, 

1892, S 281. 

— Ausnutzung der motorischen Kraft, 
Pelissier, 1892, S 371. 

VVinden a. Aufziige. 
Windmotoren fiir el. Beleuchtung, 
1892, S 208; 1895, S 275; 1900, S851. 

— System Eklipse, 1893, S606. 
Windmuhle. el. betrieben bei Wind- 

stille, 1891, S 447. 
Winkelabweichung b. Kraftmaschinen, 
Fricke, 1902, S 357. 

— bei Kurbel kraftmaschinen. Klonne, 

F. , 1902, S 287. 

— Messung, Klonne, F., 1902, S 715. 
Einflufi durch Ungleichformig- 

keit, Rosenberg, E., 1902, S 877. 
Wirbelstrome, Nietbammer, F., 1898, 
S 669. 

— Ankerriickwirkung durch — , West- 
phal, Ch., 1897, S 146. 

— bei Trausformatoren, Ewing, 1892, 
S 391. 

Wirbelstrombremsen, FeuCner, K., 
1901, S608; Grau, A., 1900, S 265 ; 
Rietcr, E. H., 1901, S 194. 

— fiir Stiafienbahnen, Helios El.-A.- 

G. , 1899, S 857. 
Wirbelstromverluste s. Verluste durch 

Wirbelstrome. 
Wirkungsgrad v. Akkumulatoren, 1892, 
S 53, 198 ; Ayrton, W. E., 1890, 
S49G; Miiller, Ilagen i. W., 1891, 
S 365 ; Vitte, 1892, S 384. 

— von Dynamomaschinen, 1900, S131 
Rdsch. ;" Sautter, Harle & Co., 1891, 
S 287. 

bei kl. Belastung, 1893, S 103. 

— einer Edisou-IIopkinsonmaschine, 
1890, S 598. 

Notwendigkeit der Aufstellung 

von Normen, Dcttmar, G., 1900, 
S 727. 

— von Fernsprechubertragern, Breisig, 
F, 1896, S463; Reding, A., 1897, 
S 734 

— des'Gluhlichts, Hoho, 1890, S 560. 

— von Gluhlampen der A. E. G., 1891, 
S234. 

— s. a. Gluhlampen, Wattverbrauch 
von Gluhlampen. 
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Wirkungsgrad von Motoren, Brcms- 
methode, Jobst, P., 1902, S 630. 

stets mit max. — laufend, Leo- 
nard, 1892, S 155. 

— von Telegraphenapparaten, 1891, 
S 546. 

— von Thermo.saulen, Kollert, Th., 
1890, S 333; 1893, S 183. 

— von Transformatoren, v. Dolivo-Do- 
browolsky, M., 1892, S 222 ; Stan- 
ley, Wm, 1891, S 156. 

— — Priifung, Sumpner, W., 1892, 
S 568. 

bei versch. Wechselzahlcn, Ayr- 
ton, W. E., 1892, S 643. 

— eines Wechselstrommotors von Joel 
&i Co., Finsbury, 1894, S 253. 

Wirtschaftliche Fragen dcr el. In- 
dustrie, Burner, R., 1901, S 69. 

Wirtachaftliche Grundlagen bei Pro- 
jektierungsarbeiten von StraJien- 
babnen, Heckcr, A., 1899, S 590. 

Wirtschaftlichkeit des Karbidofcns, 
1899, S 357. 

— von Elektrizitatswerken, 1894, S569 
Rdsch. ; Hopkinson, J., 1892, S 707 ; 
Nordmann, 1891, S 170. 

— von Gluhlampen s. u. Gluhlaoapen. 

— von Hochspannungsfernschaltern, 
Goist, E. H., 1902, S 47 ; Scholtes, 
1902, S 99. 

— holier Spannungcn, Breisig, F., 
1899, S 383. 

— von Leitungen, Cahen, II., 1902, 
S 306 ; Teichmuller, J., 1902, S 190. 

Berechnung, Cahen, H., 1902, 

S 511. 

verschiedencr Systeme, Kilgour, 

H., 1891, S 124. 

— von StraCenbahncn, Mattersdorff, 
W., 1899, S 885. 

— der Stromgebuug im Telegraph en- 
betrieb, Grawinkel, C., 1891, S 255: 
s. a. 1891, S 257. 

Wirtschaftsinteiessea der Elektrotech- 
nik, Verein z. Wahrung, 1902, S 1087. 

Wismut, Widerstand im magnet. 
Felde, Leduc, 1890, S 254. 

Wolframstahl von Tiggers & Co. in 
Haspe I.W., 1900, S 763. 

z. 

Zahigkeit, magnetische, Hopkinson, 

J., 1893, S 449. 
Zahler: 

Brillie, L., Mod. 1891: 1892, S 144, 
397 ; fur 800 K.-W., 1893, S 278. 
Bruger, Th., 1895, S 677; 1902, S581. 
Clerc, 1890, S 42. 



Zahler: 

Comp. Anonyme Continentale, Paris, 

1892, S 397. 
Duncan, 1894, S 558 Rdsch. : Resor, 

W. S., 1894, S 519. 
Ebel, J., 1891, S 641. 
Edison, 1890, S 677. 
Ferranti, 1891, S 186. 
Syst. Frager, Uppenborn, F., 1891, 

S 311. 
Grassot, 1891, S 415. 
Syst. Hartmann & Braun, Bruger, 

1895, S182; Gorncr, 1899, S878. 
Syst. Hummel, 1893, S 169; 1895, 

S 522 ; Schuckert k Co., 1891, 

S 277. 

Syst. O'Kecnan, 1899, S 845 ; Feufi- 

ner, K., 1901, S 207. 
Syst. Kornprobst-Einstein, Imhoff, 

C. L., 1891, S 278. 
Mcylan-Rechniewski, 1891, S 165. 
Raab, C, 1892, S 656. 
Eec kenzaun, 1891, S 10. 
Syst. El.-A.-G. vorm. Schuckert & 

Co., Niirnberg, Mollinger, J. A., 

1898, S 607. 
Scott, 1893, S 169. 
Siemens & Halske (Coulomb-) 1892, 

S 289. 
Tesla, 1891, S 411. 
Thomson, E., 1891, S 144. 
Thomson, Wm., 1890, S 585. 
Zahler f. Akkumulatorenbetri'eb, Aron, 
II., 1898, S 559. 

— Amptrestunden-, Baps, 1898, S 148. 

— vergleichende Angaben, Hospitalier, 
E., 1891, S 135. 

— fur Drehstrom: 
Aron, H., 1892, S 193. 
Mollinger, J. A., 1900, S 573. 
Stern, G., 1900, S 666. 

mit vier Lei tern: 

Aron, H., 1901, S 215. 
Stern, G., 1901, S 267. 

— Eichung in Osterreich, 1894, S 406 ; 
1897, S 578. 

und Stempelung in Osterreich, 

1894, S 293, 346 ; 1900, S 1025. 

— Gesprachs-, v. Hefner - Alteneck, 
1900, S 181. 

— — Stroud, H. D., 1901, S 82. 
s. a. Fernsprechapparate, Ge- 

sprachszahler. 

— fiir Gleichstrom, Zadeck, H., 1901, 
S 1017. 

— Konstruktions - Prinzipien, 18l>0, 
S 35. 

— Kosten, 1900, S 33 Rdsch. 

— Meflschalttafel, May, O., 1901, 
S 326. 

18* 
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Zahler, Priifklemmen von Mav, 1899, 
S209, 257. 

— Prufung, amtliche, Kohlrausch, W., 
1900, S 249. 

und Beglaubigung in Oster- 

reich, 1894, S 293, 346; 1900, SI 025. 

— Prufung im Betriebe, Picou, 1891, 
S 188. 

— Prufungsverfaliren in der Phys.- 
Techn. Reichsanstalt, PcuBner, K., 
1900, S1035; Orlich, E., 1901, S 94. 

— mit doppcltem Tarif, Kusminsky, 
1900, S375. 

— f iir vcrschiedcne Tarife, 1891, S 44 ; 

1899, S551; Aron, H., 1901, S381. 

— Uhrcn-, Arou, H., 1897, S 372. 

— fur Voltstunden von O'Keenan. 

1900, S 441. 

— fur Wechselstrom : 
Blathy, 1890, S 430. 

Duncan, Resor, W. S., 1891, S 549. 
Hummel, 1896, S 508. 
Union E.-G., Stern, G., 1902, S 774. 
Prufung, Orlich, E., 1901, S 91. 

— Wettbewerb, Taris, 1890, S217; 
1891, S 21, 329; 1892, S 418, 476. 

— Zahl in London, 1891, S 73. 

— Zeitzahler A. E. G., 1901, S 07 ; 
Tutzauer, P., 1901, S 184. 
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